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سوق الحريريين بالغورية . 
(نقلا عن ديفيد روبرتز )١415‏ 


أشارت تعالم الإأسلام إلى «حق الطريق» وحفت على مراعاة ذلك الحق 
ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار بهدم ما يعترض الطريق 
حتى ولو كان مسجدا . 


وتنوع الطرق فمنبا ما يربط بين البلاد امختلفة » ومنها ما يربط بين أجزاء 
البلد الواحد . ومنها ما بأخذ وضعه دون تخطيط مسبق » ومنها ما وضع فى 
الحسبان تخطيطه . 

وقد روعى فى تخطيط المدن الإسلامية بصفة عامة إتساع شوارعها 
وطرقاتها 3 وإرتفاع المبانى المطلة على هذه الشوارع . فقد كان لتخطيط المدينة 
الإسلامية بصفة عامة وضرورة أن يكون المسجد الجامع ف مركز متوسط منبا 
1 التوصل اليه ,) أثره على إتخاذ شوارع المدينة وضعا وتخطيطا معينا . 
كذلك قد يكرن لتخطيط المدينة العام أثره عل إتخاذ شوارعها تخطيطا مقدراً مثل 
مدينة بغداذ , 

راعى حكام المسلمين ذلك فى مختلف العصور , فعند بناء مدينة البصرة 
(سنة 54 ١ها/‏ كم أشار الخليفة عمر بن الخطاب بالقدر الذى ترتفع إليه 
المبانى . ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين المبافى والطرق المطلة عليها خاصة 
وأن المبانى لا تنشأ فى الفراغ اللانهانى ولكنها مرتبطة إلى حد كبير بالشوارع 
المطلة علييا . 

كذلك حدد الخليفة العبابى أبو جعفر المنصور عند إنشاء مدينة 


«بغداد» (سنة 48 ١ه‏ / 57لام) شكل شوارعها وإتساع طرقاتها بما يتداسب 
وعاصمته الجديدة التى نمت بعد ذلك وأصبحت من أعظم المدن الإسلامية . 


وكان تخطيط المدينة الإسلامية يقوم على أسس مدروسة , وقواعد معدبرة 
تعكسها تلك الشروط التى حددها الفكر الإسلانى ؛ ومن بين هذه الشروط ما 
يتعلق بالطرق . فيذكر شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى الربيع فى كتابه 
«سلوك المالك فى تديبير الممالك على التمام والكمال» الذى ألفه للخليفة المعتصم 
بالله العبابى (سنة /1؟ ١ه‏ / 7 ضمن أحد فصوله شروطاً ثمانية يجب أن 
يتبعها من يريد إنشاء مدينة » فكان منبها «أن يقدر طرقها وشوارعها حتى 
تعاسب ولا تضيق » وأن يبنى فيبا جامعا للصلاة فى وسطها ليقرب على جميع 
أهلها وأن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكانها حوائجهم من قرب» ' . 

ولعل هذه الشروط كانت أساس تخطيط شوارع المدينة لدييم » مضافة 
إلى تأثير التخطيط العام على شوارعها - م ذكر انفا . 

وتكشف العلاقة بين المباى ف المدينة وبين شوارعها عن مدى إلتزام 
المعمار الإسلامى بحق الطريق . ولعل أروع الأمغلة عل ذلك مانراه فى مقاسات 
بوابات المدث مثل مدينة بغداد والقاهرة فبرغم الحرص على تحصين المدينة 
والإزتفاع بأسوارها وتقليل بواباجها قدر المستطاع , » يلفنحظ إتساع هذه البوابات 
وإرتفاعها وهو أمر يكشف ف المقام الأول عن مراعاة المعمار الإسلامى لحق 
الطريق . فهذه البوابات تربط المدينة بخارجها وهى تعتبر طريق الداخل والخارج 
منها » ولذا وجب أن 5 فيبا الإإتساع وإرتفاع ما يعلوها من مباى ب 
الذى حدده الفقهاء . 


ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن المؤرخ اليعقونى عند وصفه 
لبوابات مدينة بغداد - ذكر : 0 كانت مرتفعة بحيث كان يدخل الفارس 
بالعلم والرام بالرجم الطويل من غير أن يعيل العلم ولا يشى الرمح» *" . 

وقد كان تحديد فقهاء المسلمين لإرتفا البناء فوق الشارع بنفس 
القدر , ٠‏ بل أنيم ذكروا التشبيه عنه ثما يدل على أن الأحكام الفقهية ا هى 
الأساس الأؤل المتبع فى التخطيط والإنشاء للعمارة الإسلامية . 

ويمكن ملاحظة الشىء نفسه فى بوابات مدينة القاهرة التى أنشأها بدر 
الجمالى 3 فإتساعها يسمح بالمرور السهل 0 أن إرتفاعها فاهر القدر المحدد 


ولعل نظرة إلى المستوى الأصلى لأرضية شوارع القاهرة فى ذلك العصر - والتى 
تظهر من اخندق امحفور حول جامع الصالح طلائع - وإرتفاع باب زويلة المقابل 
لهذا الجامع تؤكد أن إرتفاع هذه البوابات كان يراعى فيه جيدا ذلك الحكم 
الفقهى . 

ونلاحظ أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين البالى والشوارع المطلة 
عليبا » إلى أى مدى كان إحترام هذا الطريق . فالمعروف أن عناصر الإتصال 
والحركة للمبنى لا تقتصر على داخل المبنى ذاته بل تمتد أيضا إلى ما يحيط به من 
شوارع وحارات وأزقة » وخاصة إذا كان للمبنى ملحقات أو إمتداد فى الجهة 
الأخرى من الشارع . فقد كانت السلالح الخارجية للمبانى التى ترتفع عن 
مستوى الشارع تأخذ الوضع الجانبى - سواء اء أكان السلم جانبى مزدوج بدرج 
من الجانبين أو بدرج من جانب واحد . ونرى ذلك بوضوح ف الآثار المملوكية 
الدينية التى أنشعت داخل القاهرة الفاطمية مثل مدرسة وخانقاه برقوق (لوحة 
)١‏ ومدرسة برسباى بالأشرفية (لوحة ؟) وجامع المؤيد شيخ (لوحة ") . فقد 

جعل السلم بهذا الوضع تنبا لإعاقة الطريق بدلا من إمتداده وسط الشارع . 

خاصة وأن الدرج يرتفع إلى حوالى مترين عن مستوى الأرض الحالية . 

كذلك روعى فى عناصر الإتصال التى تربط بين المبنى وملحقاته أنه 
تكون مرتفعة حتى لا تعوق الطريق . ومثال ذلك «الساباط» الذى يربط جامع 
قجماس الإسحاق بالميضأة (لوحة 5) فى الجهة الشمالية المقابلة للجامع , 
والذى كان إرتفاعه وإتساعه كبيرا حتى لا يعوق الارة » ويمكن ملاحظة هذا 
الإرتفاع بالمقارنة بين مستوى أرضية الختدق الذى حيط بهذا الجامع وبين إرتفاع 
قبو «الساباط» الذى بلغ حوالمى ستة أمتاروهو إرتفاع مطابق لأحكام الشريعة . 

نلاحظ كذلك مثلا رائعا محافظة المعمار على حق الطريق والحرص على 
سهولة الإتصال والحركة بين شوارع القاهرة بأن لا يكون مبناه عائتا مها فى الممر 
الذى وجد أسفل مدرسة مثقال بدرب قرمز (لوحة 8) , فقد إرتفع المعمار يبناء 
المدرسة فوق هذا الممر المقبى محققا إلى جانب عدم إعاقة الطريق توفير مساحة 
منتظمة للمدرسة . 


كذلك مانلاحظه فى إنكسار بعض واجهات البانى أكثر من مرة 
. للمحافظة على الطرق امحيطة بالمدشأة ثما يؤكد ذلك الحرص ومن أمفلة مانراه فى 

كا يمكن القول بأن ما نراه من إختلاف فى سمك الجدار المطل على 
الشارع للمدشات الدينية من طرف عن الطرف الآخر كان نتيجة محاولة المعمار 
الإسلامى الموائمة بين إتجاه القبلة ومحاذاة الشارع وتشكيل مساحة منتظمة 
للمنشأة من الداخل . 


وهكذا كان الاهتام غالبا بحق الطريق من جانب المعمار الإسلامى . 
كا كان الاهتام بالطرق التى تربط المدن والبلاد بعضها بالبعض الآخر, 
فأنشأت على هذه الطرق الخانات " وحفرت الآبار وكان العمل جادا لتأمينها . 

وقد إهتم سلاطين الدولة المملوكية بتوسيع الطرقات والشوارع والأزقة 
بمدينة القاهرة . فقد أصدر السلطان قايتباى أمرا إلى الأمير يشبك الدوادار 
بتوسيع الطرقات والشوارع والازقة , وطلب من القاضى فح الدين السوهاجى 
أن يحكم بهدم ما أنشىء فى الشوارع والأسواق بغير طريق شرعى من أبنية ورباع 
وحوانيت وسقائف ومصاطب وغيرها » وأصدر القاضى حكما بهدم تلك المبافى 
وتم الهدم فعلا . 

وعلى الرغم من أن ذلك العمل عاد بالنفع الكثير من ناحية توسيع 
الطرقات إلا أنه عاد بالضرر على جماعة من الناس بسبب هدم مبانيهم » ولم 
يستغن من ذلك أحدا حتى أنه هدم «لخوند شقرا» إبنه الملك الناصر فرج بن 
برقوق ثلاثة رباع أحدهم كان واقعا أمام جامع الصالح طلائع خارج باب 
زويلة » وقد تعرض القاضى لسخط العامة بسبب فتواه , ورأى الشاعر شهاب 
المنصورى فى ذلك العمل تجديدا لشباب الشوارع والمساجد بالقاهرة وخلد ذلك 
العمل فى قصيدة طويلة © . 

وقد تناول المشرع الإسلامى قوانين سعة الشوارع والطرق وتناوها فى 
أحكامه » وأتفق على أن الطريق النافل مباح فيه المرور لكل إنسان لأنه حق 
للمسلمين فليس لأحد أن يبنى فيه أو يخالف خط جاره . كا وضعوا قوانين 
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لاقامة الأسبطة 3 وإشترطوا أن تكون مرتفعة نحيث يمر الغمل أو الفارس على 
جواده ورمحه قاءم وحرموا بناء المصاطب وغرس الأشجار أمام الدور ما دام 
يترتب على غرسها تضييق الطريق “ . 

وبعد قيام الأمبر يشبك بعظيف شوارع القاهرة من الإعتداء عليبا بالبناء 
أو غرس الأشجار فإن الأمر إستمر بعد ذلك بما لفت نظر الفقهاء . ومنهم 
الشيخ «أحمد الدردير» أحد كبار علماء المالكية الذى ذكر بأنه قد كثر ذلك 
فى مصر , فكل من بنى أو جدد له بيتا يزحف ببنائه أو بحانوته سكة المسلمين 
حتى صارت الطرق ضيقة تضر بالداس" . 

ما حدد الشارع على أنه على المسلم ألا يتجاوز الحدؤد الموضوعية لحقه 
ويتحقق هذا التجاوز بصور متعددة منها أن يتجاوز حدود ملكه فيتعدى بالبناء 
فى أرض جاره أو يتعدى بالبداء فى طريق يمر فيه الناس . حتى ولو لم يضر هذا 
البباء بالمارين لامرين . الأمر الأول انه لا يملك حقا فى البباء فى طريق عام 5 
والأمر الثانى أن الشأن فى البناء المذكور لا يؤدى إلى الضرر " . 

كذلك أمر السلطان بتجديد الميدان الناصرى فى ذى القعدة سنة 
/1ه . وكان المشرف على عمارته الأتابكى أزبك "ا أمر بإزالة سبيل جانى 
بك الفقيه أمير سلاح لإإعتراضه الطريق العام ير 

وفى ذى الحجة سنة 4 ١5٠‏ إبتدأ السلطان الظاهر أبو سعيد بن قانصوه 
الأشرفى بعمارة تربته التى أنشأها بالصحراء وحصل للناس فيه غاية الضرر 
بسبب ذلك » وقد عاب إبن إياس على السلطان بناءه لمدفنه هذا فى قرافة 
المماليك لأنه باه فى الشارع فجاء بحيث يعترض المارين هناك" , 

واذا كانت هذه الأحداث تشكل إنعكاسا لمدى الإهّام بالطريق 
والشوار ع والخافظة على حقوقها , فإن بين أيدينا رسالة صغيرة تعد هى الأخرى 
مثلا جيدا لما كان عليه الإهتام بأمر هذه الطرق والشوارع فيذكر مؤلفها أبو 
حامد المقدسى أنه عندما قام الأمير يشبك سنة 8/81ه بقطع شوارع القاهرة 
وهدم ما يعترض مسالكها ثار بعض الناس لذلك لأنهم تضرروا ‏ رما بسبب 
مغالاة القائمين بذلك فى بعض الأمور ‏ ثما دعاه إلى أن يؤلف هذه الرسالة 
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لتوضيح حق الطريق الذى يجب أن يتبع كيلا يحدث غبن أو هضم ححق 
الطريق , فأشار إلى أحكام الفقهاء وآرائهم فى هذا الموضوع وتعرض لأنواع 
الطرق ونشأتها . 

وتفيد هذه الرسالة ف توضيح الأحكام الفقهية اختصة بالطريق 
والشوارع والمطلات عليبا واتساعها وإرتفاع المبانى على جانبهها وتوضح أوجه 
الإنفاق واخااف بين الفقهاء » ثم تعطى فكرة عن أنواع الطرق وكيفية نشأتها 
والحكم فى ذلك . 

وتعتبر هذه الرسالة بما حوته من وصف تفصيل لشارع بين القصرين وما 
به من مدشات من الرسائل الحامة لدارسى الآثار والتاريم بصفة خاصة إن 
كان المؤلف إعتمد على ما كتبه المقريزى فى خططه إلى حد كبير وهو أمر يشير 
إلى أن المقريزى كان حجة فى هذا المجال . 

ولا شك أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل التى تساول موضوعات 
دقيقة متخصصة بذاتها تشكل جانبا هاما من المصادر التى يجب أن تنال عداية 
الدارسين والنحققين والناشرين لما فيبا من معلومات هامة تختلف بإختلاف 
موضوعاتها . 

ونضع بين يدى القارىء إحدى هذه الرسائل التى تتعلق بشوارع 
القاهرة ٠‏ وهى تيم ف المقام الأول دارمى الآثار والتاريج والفقه الإسلامى . 

والمخطوطة التى نقدم لها ونحققها ونعلق عليها تنشر لأول مرة وهى من 
الرسائل الصغيرة " ضمن المجموعات اختوية على أكثر من مخطوطة وامحفوظة 
بالمكتبة السليمانية بإستانبول (مصطفى أفندى) واجموعا: تحمل رقم 5/ا١ا١‏ 
وتحمل الخطوطة رقم /1/ا١ ١‏ وعدد صفحاتها 45 إبتااء من رقم ٠‏ إل رقم 
5 ومقاس الصفحة ١6‏ سم طول ا ٠١‏ سم عرض ومسطرتها ١‏ سطرا 


وهى مكوية بالخط النسخ 00 . ولا نستطيع أن جزم اذا ما كانت اتخطوطة بط 
المؤلف أو خط أحد الدساخ » حيث ُ ترد إشارة إلى ذلك فى نبايتها . 


أما مؤلفها أبو حامد المقدمى فلم نعثر له على ترجمة فى «الضوء اللامع أو 
شذرات الذهب» وم يترجم له حسن عبد الوهاب ١9‏ واكتفى بذكر عدوان 
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الرسالة دونما إشارة إلى مؤلفها . كا لم يشر إلى المكتبة التى تحتويها هذه 
الخطوطة . 

على أنه استنادا إلى ما ذكره «بروكلمان» من نسبة كتاب «بذل 
النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» إلى محب الدين 
محمد أبو حامد المقدمى الشافعى . وهو نفس الكتاب المنسوبٍ إلى ألى العباس 
أحمد بن مرتفع الأنصارى الشافعى المعروف بابن الرفعة » يمكننا أن نرجح أن أبا 
حامد المقدسى " هو محمد بن عبد الرحمن المصرى المقدسى . اذ ورد فى ثبت 
مؤلفاته الرسالة التى أشار إليها «بروكلمان» » وإن لم يرد فى هذا الثبت إشارة 
إلى إسم الرسالة التى نقوم بتحقيقها ء وقد يؤيد هذا الترجيح أن المؤلف عاش 
فى فترة حكم السلطان قايتباى وكان معاصرا للأمير يشبك الدوادار وقد توفى فى 
سنة "!5ه / 58/8 ١م‏ . 


ونرجو من الله العلى القدير أن نوفق فى الكشف عن صورة من صور 
الحضارة الإسلامية من خلال تحقيق هذه الرسالة » وأن يوفق الآخرون فى 


الكشف عن صورها الأخرى من خلال الإهتام بتحقيق مثل هذه الرسائل . 
والله ولى التوفيق 
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الارشه ترام ٠‏ مزع للنتفي 
وه اعقو ريد المي لوكامد 
5 0 ش المتدئ ١‏ ف ف 
٠ 1‏ وعراس هاليعة 
0 واسور اين 
ص 0( وم إإسيد 
سيوئ امن 


١ 
ا مستبم‎ 


«سلسك ناماع الانياوالن يردوأ لموشله . 


المذت ايلك اككم» المي للح كينا «المتصيت- 
مذخلتتما ازاد وشّاء فزن ينض فت لاب ركصيته 
التَماء فوا لمّادنا لنعاللايريده وهوالا لوده 


َع ذا لجيحهكل مفو وشا نء ينذرك نبا . 


ويكث ثكربباه ويبرئ قورشا ويح لحزين مزال بره بها 
بر نكما اكد واغذ له مومزعزيزيما امنئة ادوم وأكار 


وَسَلِإ شه مإِسَيدئًا مد الذيجث بز وامالاه ْ 


مما لدكاعضابه وا لتابسين لمسريا شان .و" 


2 د رفيش تعا كنحل ١‏ الك ١‏ 
ولعدفك فتذوق يولي لسنة انيزوينايهة. 
بالماهْع المزوسء» وا دشتميبه دواد رعرييية 3 


خلا بارَادّة المركك ١‏ لقوارة! ريز يار مكو 
ليطا لنهار وا لسالرعمايا الاسرا انفكا 


قل 


كان شاط الابقا ددعم ويجرد الحخاطهة لا ٠‏ 
اشر ,]سو سمي مَدْحبه انه لوضّاق ا لطروت» 


إالمارة و ريسيد مد مإ ميو ولجطه ؤسبعه ١‏ 


وعم مزيكافب الاراكه اذا وات يزئاما 
مذابز الل رامن الما بنت وم« يها الموسوفبئما 
ذكرنا بنا روزي لشوايع فا لاسؤاؤ ونيم 


عزالمارة ماس لين وعن رهن ريد وا. فامالم” ش 


دَعومًا فك[ عابر: ِ شُرْمٌاء وأوكج ليا هرابم بلك 
بوجوية دا لاا وسكت اولا. فى في 
وَاجبُة لازا لدم نحن يئام أنه اعلبا لمنواة 
اولسرا اذا اققزواء| موا رشضاً 
جاوزا الحا لذي ذكرياه ء وَأمَّا اذا تمتك 
ذلك كوهد موا ما لاست المذ وش رما ب[ تزه ' 
التنميء موي الا نشثر لجنيا لمككان اوشم عز الفط 
الجا فلاشك اده شل لكو الأمريجعرا طلقا 


تجوز 


تفع الطريق بالشوان والاسواق» وَمنْر لوانت 


. وَالِيرّت الحادئمودم. المئارسةالجامع والمتاحي 
البار نه فا لشوان الماشء للثاسمزز يمام لازنا 


ذافسل .ل اقبت ين لتعو من لقابرة مما 
مزالشوارع .نالا تناىّه فا شعّت| تطارهاواضات- 
و الكش عي الموادوالفلادوا رقت اناده 
و زالعننا ١‏ لعو للضروا لئبنه وشائيت هاري 
وإسعرمزامرياء و يداوب سم اعلا طرقناه تكثر 
اللدعامن! لئاتء ركان لتببية 5 كه و لمن 
لجرواس ليدم يفم مالك موِمومولانا فى 
الاشرت المالىءالاميزي ا لكيري» يشتيكنا درا 
لمكي الاشريي١‏ !اماس تهاليمضده همك 
دوه وُضذه ء و قِرحطًا نت مدينة | لقاموعتا 
ذك مزل مزئاية شتتشيا ترا تيال 
لير يشيَكا لدواد ارارق ١‏ لبذ المدتم؟ 


الغو زلا حدالا قرام عل ؛ فلا الاعري ولا الاقانم 
عليه لما ميمبزجشولا لض للش( م 1 أ 
وصُزاؤهًا. نم اضّاعة م 
مواد الشعنامز الاير لشقراوا تان 
ام ري لعا وضعفبا المي 
كُرَابئراها ياي 000 وبمزاختاره مزعبا 
وقدقالوا إن ونا اكير معدل وا قبا 
قاغناء تداعا 4 ماك وكا 
عانم اولك لون بعلتو مككة 
عا اراد ءالوو المئاد يلا سبد قاد نة* 
لار تعن ولامسُبود سواه وما لانواحل اننُوه 
«أعمالناءو قبي زلانتاويالاتة : 3 
قأو امت اند يتنا هب يم ٠‏ 
لنامز !ديك رعداتكنانت مع 5 
0 الك كم سوه 


67 ا 1 0 
الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم 
شوارع القاهرة فى مذاهب الأئمة 
الأريعة الزاهرة من جمع المفتقر 
إلى عفو ربه العلى أبى حامد 
الملقدبسى الشاففهمى 
رمه الله تعالى رحمة 
واسعة اهيبن 
وصلى الله على 
متيدنن] تسد 
وآاله وصحبه 


وسلم 


١81١‏ ظ بسم الله الرحمن الرحم رب يسر يا كريم 
وصلى الله على سيدنا محمد حاتم الأنبياء 9" والمرسلين واله وسلم » الحمد لله 
الملك الحكم » المدبر لملكه كيف شاء » المتصرف فى خلقه بما أراد وشاء فمن 
يعترض فقد علا نور بصيرته الغشاء 34 فهو القادر الفعال لا يريد » وهو الإله الحق 
ونحن له العبيد » » كل يوم هو فى شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا » ويرفع قوما ويضع 
لس ادر كه 

أكمله » وصلٍ الله على سيدنا محمد الذى بعث من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه 
0 لهم باحسان وسلم » ورضى الله تعالى عن العلماء العاملين والأكمة 
امجتهدين 0 

وبعد فقد وقع فى أوائل سنة إثنين وثمانين ”" بالقاهرة المحروسة حوادث : 
عجيبة ونوادر غريبة كلها بإرادة الملك القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار 
والعالم بخفايا الأسرار فمنها ١8١(‏ و) قطع الطريق بالشوارع والأسواق وهدم 
الحوانيت والبيوت الحادثة جرم المدايس والجوامع والمساجد البارزة فى الشوارع المانعة 
للناس من تمام الإرتفاق 3 فإنصلح بذلك قصبة بين القصرين 0 من القاهرة وغيرها 

من الشوار رع بالإتفاق » فإتسعت أقطارها وأضاءت » وإنكشف عنها السواد 

والظلمة وأشرقت رأثارت » وزال عنها الغم والحصر والغبن . 

وصارت سبلها ورحابها واسعة من أمرنا » ولقد أوسعوا علينا طرقنا » ثم كثر 
الدعاء من العامة لمن كان السبب فى ذلك » ومن أجرى الله على يديه الخير فيما 
هنالك » وهو مرلانا المقر الأشرف العالى الأميرى الكبيرى يشبك الدوادار الأشرى 
04 أدام الله تعالى سعده وأهلك عدوه وضده »© وقل كانت مدينة القاهرة محتاجة إلى 
ذلك من أكثر من مائة سنة 29 حتى أدخر الله تعالى لعبده يشبك الدوادار أجر 
هذه الفعلة الحسنة (؟8١‏ ظع فأثابه الله تعالى على نيته بأجر من أعانه على 
عزمته » غير أن هذا الأمر لا طال بالناس وتفاحش خطبه » وتعدى إلى هدم أملاك 
أوقاف لأيْتام كثيرة وإزالة حوانيت وغيرها ليست مما وصفنا غزيره » وقالوا إن فيها 
أشياء كثيق من عهد واقفيها » وأماكن مرت قرون وأعوام عليها كثية » ثم إشتد 
عزمهم فى ذلك حتى |[ إستعملوا قضاة للحكم بهدم ما هنالك . ثم وقع الكلام. بينى 
وبين بعض فضلاء الفقهاء فى البحث عن جواز ذلك أو إمتناعه وما القدر المأذون 


نيلف 
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فيه شرعا من ذلك » فجمعت هذه الأؤراق المشتملة على بيان الحكم الشرعى فى 
ذلك » على مذاهب الأئمة الأريعة » وما وقفت عليه من السنة المتبعة » وما يتعلق 
بالمسألة ”" وتوابعها لتستفاد لطالبها وسامعها ء تبميتها الفوائد الباهرة فى بيان حكم 
شوارع القاهرة ومنه أستمد التوفيق والاعانة (؟851١1‏ 4 فأقول أولا من مدينة القاهرة 
حرسها الله تعالى وساير مدن الإسلام من الغير » وأقام بها منار الشرع الشريف ما 
طلع نجم وغبر » فابتداء أمرها أها مدينة محدثة إسلامية '" إنختطها العبيديون 
المتلقبون بالفاطميين الواردون من المغرب إلى ديار مصر سنة تمان وخمسين وثلغائة مع 

القائتد جوهر المعزى الصقلى ”" لما إحتل من الديار المصرية بعد موت 0 
الإاخشيدى ومواليه وإشتغال حلفاء بلى العباس بقتال الديلم والفتن التى قامت 
ببغداد » فبعث المعز أبو نزار معد بن المنصور العبيدى جوهر المذكور لأحذ الديار 
المصرية فأخذوها بعد أمور طويلة . وكان أمره اذا تملكها أن يبنى له بلدا بقرب 
مصر ”" تكون سكنا له ولجنده ففعل ذلك » وإخقط سور القاهرة فى التاريج 
المذكور وبنوها فى ملة يسية » ولا دخلها المعر المذكور وجنده وأقاموا بها شعار 
الرفض الصريح من السبتت وغيره ١/875‏ ظ) وقويت شوكة الفرئج فى الدنيا شرقاً 
وغرباً » وبناء سورها بالطوب اللبن وكان موضعها إبرية عند بير تعرف ببير العظام 069 
وهى الآن خلف الركن المخلق 7" بجوار الجامع الأقمر (لوحة 4 وكانت تعرف قديا 
بار العظمة » وإختط قصر الملك ف وسط المدينة بترثيب ألتقاه إليه المعر وموضعة 
الآن حراين السلاح القديمة والمارستان العتيق وا مدارس ” © وما قرب من ذلك ثم رتبا 
القاهرة سبع 9" حارات للأمراء الواصلين صحبة أستاذه المعز من المغرب ثم عمر 
الجامع الأزهر فى سنة إحدى وستين وثلثائة وفرغ من بنائه لسبع . خلون من رمضان 
وأقيمت فيه الجمعة . وكتب بدائر القبة 9" التى فى الرواق الأول وهى على عنة 
امحراب والمنبر ما نصه بعد البسملة.؛ مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تيم معد الإمام 
المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وعلى ابائه وأبنائه الاكرمين على 
يد عبده جوهر القائد الصقلبى فى ١85(‏ و) سنة ستين وثلئائة ٠.‏ ولا ولى العزيز بن 
ا معر جدد فيه أشيَاء وعمر به عدة أماكن . قال الشيخ شمس الدين محمد 9" 
الجزرى رحمه الله تعالى فى كتابه الجمان يقال أن به طلسما لا يسكنه عصفور ولا 
يفرخ فيه . وكذا ساء ثر الطير الحمام والعام وغيره على صورة ثلاثة كانت كل صورة 
منهم على رأس عمود ”” » صورتان فى ذلك المكان بالرواق الخامس فى الجهة الغربية 
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فى أحد العمودين على رأسه من إستقبل سكن المؤذنين . والصورة الأخرى فى 
الصحن بالاعمدة القبلية مما يلى الشرقية وعلو منارته فى أيام قاضى القضاة صدر 
الدين موهوب '" الحزرى . وكان به تنوران فضة وسبعة وعشرين قنديلا فضة . 
وكانت له أوقاف كثيرة وفيه أشياء غريبة » فلما احترقت مصر فى سنة أربع وستين 
وخمسماثة تغيرت هذه المعالم وجهلت 4 وإستمرت الخطبة ف الجامع الأزهر (لوحة 
/) حتى بلى الجامع الحاكمى (لوحة 8) فى سنة ثلاث وتسعين وثلهائة فكان 
يخطب فيه جمعة وفى جامع ابن طولون (لوحة 9) ١/44(‏ ظ) جمعة وفى جامع ”" 
مصر (لوحة )٠١‏ جمعة وفى الجامع الحاكمى جمعة » ولما ولى السلطان صلاح الدين 
يوسف بن ايوب تلك د وظيفة القضاء لصدر الدين درياس © 2 فعمل بمقتضى 
مذهبه وهو إمتناع خحطبتين لجمعة فى بلدة فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر وأقرها 
بالجامع الحاكمى لاتساعه » فخطب به وإنقطعت الخطبة بالجامع الأزهر فى مائة 
سئنةٌ ©» ولا ملك. السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الديار المصرية أمر بإقامة 
ال جمعة بالجامع الأزهر وكان ذلك فى سنة خمس وستين وستائة فأصر أيضا قاضى 
القضاة تاج الدين بن بنت الأعر الشافعى ”" على أنه لا يجوز إقامة جمعتين فى 
البلد » وأفتى قاضى القضاة مس الدين الحنيل “" بالجواز وتوقف الناس فى ذلك 
لإصرار القاضى تاج الدين ) ثم أقيمت فيه الجمعة فى يومها ثامن عشر ربيع الأول 
سنة خمس وستين وستائة » وحضر الصلاة الصاحب بهاء الدين ابن حنا وجماعة 
من الققهاء والأمراء وصلى السلطان فى (4١و)‏ ذلك اليوم بجامع القلعة . وأما خط 
بين القصرين فليس هو اليوم على قيراط من أربعة وعشرين قيرإطا مما كان عليه فى 
الدولة الفاطمية وإنما الباق له الاسم القديم فإنه كان :قضباء كيرا ومراخا وامبعا :رقف 
فيه عشة الآف من العسكر ما بين فارس وراجل . كان به طرادهم ووقوفهم 
للخدمة . ولما إنقضت دولمر وخلت القصور من أهاليها ونزل بها أمراء الدولة الأيوبية 
غيروا معالمه فصار سوقا مبتذلاً بعد ما كان ملاذا مبجلا . وقعد فيه الباعة بأصناف 
المأكولات والفوا كه والحلاوات وصار منتزهاً تمر فيه أعيان الباس . وأماثلهم لرؤية نما 
هنالك من . السرج والقناديل وكثرتبا ويعقد به عدة حلق لقراءة السير والأخبار . 
ومناشدة الآداب والأشعار » والتفئن فى أنواع اللهو واللعب فيصير يجمعاً لا يقدر 
قدره ولا يمكن وصفه . وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب ”© بين القصرين هو من 
الترتيب (6م١ا‏ ظ السلطان ساحته متسعة للعسكر والمتفرجين واه لو كانت 
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القاهرة كلها كذلك . وقال ياقوت * بين القصرين يشبه بباب الطاق ببغداد , 
وهو قصر أسماء بنت المتعتون وقصر عبد الله بن المهدئى . قال شيخنا المقريزى 9" 
حدئنى القاضىٍ الرئيس ثة تقى الدين عبد الوهاب ناظر الخواص 04 ابن الصاحب 
ا ل 
الآخرة برسم الوزير فخر الدين بن خصيب من الدجاج المطجن والقطا 4 
الحمام والعصافير المقلاة بمبلغ مائتي درهم وخمسين درهما فضة يكون عنها يومكذ نحو 
من إثنى عشر مثقالا من الذهب وأن هذا كان دأبه فى كل ليلة . قال شيخنا وهذا 
كثير مع الرنخاء وطيبة أنفس الناس والعدل الكثير فان الرطل الدجاج كان يباع 
بدرهم وربع والعصفور المقلو بفلس حساباً عن كل أربعة وعشرين بدرهم . وقال 
المسبحى ”'' فى ١/.0(‏ و) حوادث سنة خمس وتسعين وثلئائة . وفيه منع كل من 
يركب من المكاريين أن يدخلٍ من باب القاهرة راكبا ولا المكاريين بحميرهم . ورسم 
بعد فر وغ الطبلخانات ”“ أن ترمى السلسلة عند المضيق آخر بين القصرين من 
جانب السيوفيين فينقطع المار من ذلك المكان إلى أن يضرب النوبة سحرا مع الفجر 
فترفع السلسلة . ورسم ” * أن ل قر بشازع ون القصرن مع ذلك الاساع مدل 
0 حطب ولا يسوق أحد فرسا . فان وقع ذلك ينكر على فاعله ويحزق 9 
. ودخل بعض الغرباء القاهرة فلما وصل بين القصرين ورأى كثة الئاس فيه 
0 ؛ فوقف ما شاء الله تعالى فلم يرهم قلوا ولا ينقطعوا . 


وحاصل الأمر أن مدينة القاهرة الآن قد خرجت عن موضعها الأصلى 
ا ل ل . وبلغنى من 
بعضهم أنه كان يمر يتمشى بين القصرين بين ١85(‏ ظ) المشاين فيجامع وينزل 
ويقضى وطره وهما 0 ران يدركهما أحد لشدة الزحام وإشتغال كل أحد 
يلهوة نما برحت أجد من الزحام مشقة حتى أفادنى بعض من أدركت أن من الرأى 
فى المشى أن يأخذ الإنسان نحو شماله فانه لا يجد من المشقة كا يجدها غيو . 
فإعتبيت ذلك الاف مرات فى عدة سنين فما أخطأ معى أبدا ٠‏ ويصير من كر 
بيسارى كالسيل إذا إندفع » وعلة هذا أن القلب من جهة اليسار من كل ألحد 
لي لي . قال شيخنا 
7 وكان بالقاهرة من الرحاب 9 الواسعة ثمانية وأربعين رحبة ذكرها مبيئة . فمنها 
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رحبة باب .العيد 7 كانت رحبة عظيمة يقف فيبا العساكر فارسها وراجلها ف أيام 
مواكب الأعياد ينتظرون ركوب 0 0-0-0 من باب العيد إلى جامع الأزهر . 

ومنها رحبة قصر الشوك . 29 قبلى القصر الكبير بجوار المشهد الحسينى 
(18 و) وتصل إلى خزانة 0 9 والسفينة “© والقطعة الصغية التى تعرف 
الآن برحبة الأيُدمرى لأن داره كانت هناك بعض منها . 

ومنها رحبة الجامع "” الأزهر كانت أمام الجا 00 جدا وحدها من 
إسطبل الطارمة ”" الموضع الذى فيه الأكفانيين 9 0 لى الخراطين وليس 5 
وبين رحبة قصر الشوك سوى إسطبل الطارمة . وكانت 0 تترجل وتقف هناك 
بها إلى أن ينزل الخليفة ويخطب بهم فى الجامع المذكور . ومنها رحبة المشهد 7 تجاه 
المشهد الحسينى كانت بين باب الديلم 9" أحد أبواب القصرالذى هو الآن المشهد 
وبين إسطبل الطارمة . ومنها رحبة جعفر 9“ تجاه حارة برجوان *“ (لوحة )١١‏ 
يشف عليها شباك مسجد يزعم العامة أن فيه قبر جعفر الصادق وهو كذب مختلق 
فانه م عتلف أحد من أهل العلم بالآثار والسير أن جعفر مات قبل بناء القاهرة 
بدهر فى سنة تمان وأربعين وماية . والقاهرة بلا خلاف ١47(‏ ظ) - أختطت فى 
سنة ثمان وخمسين وثلثاية بعده بنحو مائتى سنة وعشرين سنة والذى أظنه أن هذا 
موضع قبر جعفر ابن أمير الجيوش بدر الجمالى 9 , 


ومنها رحبة أبو تراب " وهى ما بين الخرنفش ” وحارة برجوان تشبه أن . 
تكون من جملة الميدان "" أدركتها رحبة بها كيمان تراب وسببها أى سبب نسبتها 
لياق تراب أن هناك مسجدا من مساجد الخلفاء الفاطميين . تزعم العامة ومن لا 
حلاق له أن به تراب التخشبى 5" صاحب حاتم الأصم وهو من مشايخ الرسالة 
مات بالبادية نهشته السباع فى سنة خمس وأربعين ومائتين تين قبل بناء القاهرة بنحو مائة 
وثلاث سنين . قال شيخنا المقريزى وأنا أدركت هذا المسجد محفوفا بالكيمان من 
جهاته وهو نازل فى الأَرْضِ ينزل اليه بنحو عشر درج وما برح كذلك إلى بعد سنة 
تمانين وسبعمائة فنقلت الكيمان وعمر مكانها ما هنالك من دور وزالت الرحبة 
والمسجد (187و) على حاله وقرأت على بابه فى رخامة نة نقش عليها بالقلم الكوفى 
عدة أسطر تتضمن أن هذا قبر أبى تراب حيدر ابن المستنصر بالله أحد الخلفاء 
الفاطميين وتاريخه فيما أظن بعد الاأبعماية ١‏ 


١ ه‎ 


وميدان القصر الكبير الشرق *" موضعه الآن فى القاهرة باللخرنفش عمل 
عنك بناء القاهرة ببجوار البستان الكافورى 99 ط يزل ميدانا للخلفاء الفاطميين 
يدخل اليه من باب التبانين 66 الذى موضعه الان يعرف بقبو الخرنفش 590 م 
خرب وحكر وبنى بيوتا ٠‏ وسبب تسميته بذلك أن الغز 9 أول من بلى فيه 
التطيلات ل وهو ثما يتجمكل ويتحجر مما يوقد به 0 مياه 5 من 
الفاطميين 17 قويت شوكة 9 قل ل أن اق قد جاء من ا وتقرر 0 
على أن يكون نصف ما يتحصل من مال البلد للفرئج . ولا كان فى دولة الملك 
الظاهر بيبرس البندقدارى شرع ١8‏ ظ) الأمير بدر الدين الييسرى الشمسى 
الصالحى النجمى ”" فى عمارتها فى سنة تسع وخمسين وستائة . وتأنق فى عمارتها 
وبالغ فى كثة المصروف فانكر ذلك عليه الملك الظاهر وقال له ايش خليت 
للسلاطين » فقال صدقات السلطان وما فعلت ذلك إلا ليصل خببها إلى بلاد 
ا ل ل ا ا 0 
مله وانعم عليه بألفى دينار عينا فجاء سعة هذه الدار بإسطيلها وبستانها والحمام 
نحو فدانين ورخامها من أحسقة الرخام . ولا كملت أوقفها وأشهد بوقفها اثنين 
وسبعين عدلا ٠‏ منهم قاضى القضاه تقى الدين ابن دقيق العيد 9 وقاضى القضاة 
تقى الدين ابن بنت الأعز ”" وقاضى القضاة تقى الدين بن رزين ”" قبل ولانتهم 
القضاء . ولازالت بيل ورثة بيسرق إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة فشرهت نفس 
الأمير قوصون إلى أحذها وسأل الملك الناصر محمد بن قلاوون فى ١8/8(‏ و) ذلك 
فأذن له فى التحدث مع وريّة بيسرى فوعدهم ومناهم حتى اذعنوا له فبعث إلى 
قاض القضاه شرف الدين الحرانى لحيل 9" يلتمس منه الحكم باستبدالها . فأجابه 
بعد أن قومت بمائة ألف درهم وتسعين ألف درهم نقره بحضور العللاى ابن هلال 
الدولة شاد الدواوين 99 ومعةه شهود القيمة وجعلوا الغبطة لليتام عشرة الآف درهم 
نقره الجملة مائتى ألف درهم وحكم قاضى القضاه المذكور ببيعها . وكان هذا 
الحكم مما شنع به عليه ولا ا ل 
أوقاف الظاهر برقوق ٠‏ وليسرى هذا هو الأمير بدر الدين الشمسى الصالحى النجمى 
أحد ثماليك البحرية تنقل ف الخدم حتى صار من أجل الأمراء ف أيام الظاهر بيبرس 
البندقدارى وإشتبر بالشجاعة والكرم وعلو الحمة » وكانت له عدة مماليك راتب كل 
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واحد منهم فى اليوم ماية رطل لحم » وبلغ عليق ١89(‏ ظ) خيله وخيل بماليكه فى 
كل يوم ثلاثة الآف عليقة خخارج عن علف الجمال والبهائم 0 
ودونها . ولامه إستاداره ”" يوما على كثةٍ المصروف فعزله وإستقر بغي وأمر أن لا 
يراه بعد ذلك . ولم يعرف أنه شرب الماء فى كوز واحد مرتين وإنما كل مرة بكوز 
جديد . ودام على ذلك إلى أن تنكر عليه الملك المنصور قلاوون فسجنه فى سنة 
ثمانين وسستائة ومازال به حتى مات وأخرج منه ميتا ودفن بتربته خارج باب النصر 
9" (لوحة ١7 ٠1١07‏ مكرر) رجمه الله تعالى امين . ومنه مسجد الفجل *" (لوحة 
يدع تجاه باب البسرية أصله من مساجد الخلفاء الفاطميين . لجدده الأمير بشتاك 
«"' لما أخخذ قصر أمير الاح 07" الآ ذكره ودار أقطوان الساق وأحد عفر مسحداً 
أربعة معابد . كانت من عمارتهم وأدخلها فى عمارة القصر . ول يترك من تلك 
المساجد سوى هذا وتسميه العامة مسجد الفجل وتزعم (189 و) أن النيل الأعظم 
كان يمر بهذا المكان وأن الفجل كان يغسل بموضع هذا المسجد وهذا كذب مفترا 
لا أصل له وما علمت أن النيل كان يمر هنا أبدا لا من أُول الزمان ولا فى آخره . بل 
قيل أنه سمى بذلك بإسم قيمه كان فيه يعرف بالفجل والله تعالى أعلم بالصواب . 


ومن حط بين القصرين قصر بشتاك 07 (لوحة 14) وهو تجاه الدار 
البيسرية وهو من جملة القصر الكبير الشرق الذى كان مسكنا للخلفاء الفاطميين . 
وكان يسلك إليه من تجاه المدرسة الكاملية 7" (لوحة )١5‏ واليوم من باب درب 
السابقية فية 097 إشتراه الأمير بدر الدين بشتاك من ورئة بكتاش الفخرى أمير سلاح . 
وأخذ من السلطان الملك الناصر آبن قلاوونٍ قطعة أرض من حقوق بيت المال وهدم 
داراً كانت تعرف بأقطوان الساق . وهدم أحد عشر مسجدا وأربعة معابد كانت 
من آثار الخلفاء يسكها جماعة من الفقراء وأدخل فى ذلك البناء إلا مسجداً 154٠ ١(‏ 
ظ) منها فانه عمره ويعرفٍ الآن بمسجد الفجل فجاء هذا القصر من أعظم مبانفى 
القاهرة وإرتفاعه فى الحوى أبعون ذراعا ونزول أساسه فى الأبض مثل ذلك والماء يجرى 
بأعلاه وله شبابيك 0 حديل د تشرف على شارع القاهرة وينظر من أعلاه القلعة وأكر 
النيل والبساتين وهو مشتر' مر مع حسن بنائه وزخرفته والمبالغة فى ترخيمه 
وتزويقه لك بشتاك كان ا قوصون فى جميع الأمور ويتضادان فى سائر الأحوا ل 
وكانا ينزلان من الخدمة السلطائية فى موكب عظم إلى أن يدخل كل منهما إلى منزله 
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و يزل على ذلك مع كره منه فيه .حتى باعه لزوجة بكثمر الساق ©" وتداوله ورها 
إل أن أحذه الملك الناصر ‏ حسين ابن محمد بن قلاوون 2" وصار بيد أولاده 0 أن 
إستبدله الأمير الوزير جمال الدين الإستادار وحكم له بذلك قاضى القضاة كال 
الدين عمر بن العديم الحنفى م بأن هذا ) )9٠‏ القصر يضر بالجار والمار وأنه 
مستحق للاإزالة والهدم ما عمل ذلك ف غير موضع بالقاهرة وصار من جملة أملاكه 
فلما قعل ”*الناصر فرج بن برقوق وإستول على جميع ما تركه جعل هذا فيما عينه. 
للتربة التى أنشأها عك قبر أبيه الظاهر 0 باب النصر * فإسعمر فى أوقاف 
التربة المذكورة إلى أن قتل الناصر فرج بدمشق فى حرب الأمير شيخ والأمير نوروز 
وقدم القاهرة شيخ والخليفة المستعين بالله العباسى 9 وقف له من بقى من أرلاد 
جمال الدين فعنى بهم الخليفة وحكم قاضى القضاة صدر الدين على ابن الأدمى 
الحنفى بإرتجاعه إلى الوقف الجمالى . ومن خخمط بين القصرين المدرسة الكاملية 
وتعرف بدار الحديث الكاملية أنشأها الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل 
ألى بكر بن أيوب بن شادى بن مروان فى سنة إثنى وعشرين وستائة . وهى ثانى 
دار حديث عملت بلممالك الاسلامية بعد دار الحديث التى بناها الملك 
2151 الفادل عمو نور الدين بدمشق ووقفها الكامل على المشتغلين بالحديث 
النبوى ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية . ووقف عليها الربع الذى بجبوارها على 
باب الخرنفش ويمتد إلى الجامع الأقمر . كان موضع هذا الربع من القصر الغرنى ثم 
صار موضعه القماحون . وموضع المدرسة كان سوقاً للرقيق ودار تعرف بابر, 
اكستول ٠‏ وأول من ولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطاب بن دحية 9" . ثم أخوه 
أبو عمرو عثان . ثم الحافظ عبد العظم المنذرى ”" ثم الرشيد العطار . وما ببحت 
بيد أعيان الفقهاء ومنه المدرسة الصالحية ”© (لوحة )١‏ كان موضعها من جملة 
القصر الكبير الشق فبنى فيه الملك نجم الدين أيوب بن الكامل محمد هاتين 
المدرستين . وإبتدأ فى هدم هذه الأأض فى ثالث عشر ذى الحجة الخرام سنة تسع 
وثلاثين وستائة . ورتب فيبا دروسا 951١‏ او أربعة للمذاهب الأربعة فى سنة إحدى 
وأريعيق وستاثة . وهو أول من عمل بالديار المصرية دروسا أربعة فى مدرسة . 
ودخل فى هذه المدارس . باب القصر المعروف يباب الزهومة 9 وموضعه الآن قاعة 
شيخ الحنابلة . ثم إختط ما وراء هاتين المدرستين فى سنة خمسين 'وجعل حكر ذلك 
لهما. ونا أقام الملك المعز أيبك التروانى الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى 
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الصالمى فى نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية واظب الجلوس بالمدرسة 
الصالية مع نواب دار العدل . وإنتصب لكشف المظالم . 9" وفى سنة ثلاثين 
وسبعمائة نصب بها منبراً الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنايب الكرك ”" وأقام 
به خطيبا جمال الدين الغزاوى بإيوان الشافعية وجعل له فى كل شهر خمسين درثما . 
وأُول من درس بها من الحنابلة قاضى القضاة همس الدين أبو بكر محمد ١51(‏ ظ) 
ابن العماد إبراهم بن سرور المقدسى الصالحى . قبة ة الصالح إلوحة /ا١)‏ بجوارها 
كان موضعها قاعة شيخ المالكية بنتبا عصمة الدين شجر الدر والدة خخليل لولاها 
الصالح عند موته وهو على مقابلة الفريج بناحية المنصورة فى ليلة النصف من شعبان 
سنة سبع وأربعين وستائة وكتمت موته خوفا من الفرج ولم يعلم به سوى نمحسن 
الطواشى ”© . وبقيت أمور الدولة على حالها وهى تخرج المناشير والتواقيع والكتب 
وعليها علامة خط خادم اسمه سهيلا . فلا يشك أحد أنه خط السلطان وتقول 
السلطانت متمرضص إلى أن أنفدت إلى حصن كيفا 9 وأحضرت الملك المعظم توران 
شاه ابن الصالح وكانت أحددت ”"" السلطان فى حراقة “"" من المنصورة إلى قلعة 
اروضة من غير أن يشعر به أحد فوضع فى قاعة من قلعة الروضة ضة 9'" إلى يوم 
ا جمعة سابع عشرين رجب سنة ثمان وأربعين وستائة نقلته إلى هذه القبة ١917١‏ وو( 
بعد فراغها ولعت نفسها من الملك ونزلت عنه لزوجها عز الدين أييك وغلقت 
الأسواق لموت الصالح وقطع المماليك شعورهم وشعور رؤسهم وعمل عزاءه بين 
القصرين بالدفوف أسبوعاً . ووضعوا عند القبر سناجق الملك الصالح وبقجة وسيفه 
وتركاشه وقوسه ورتب عنده القراء على ما شرطت شجر الدر فى كتاب وقفها . 
وجعلت النظر فيها للصاحب بهاء الدين ابن حنا وذريته . ومن لطيف ما وقع أن 
الأديب جمال الدين أبو الظفر عبد الرحمن بن السنينير الشاعر 7" مر هو والأمير : 
نور الدين بن صاحب تكريت من بين القصرين فنظر إلى تربة المللك الصاح وكيف 
أحذت من المالكية وكانت لهم بشرط الواقف فأنشد هذين البيتين : 
بنيت لأباب العلوم مدارسا لتيجو بها من هول يوم المهالك 
وضاقت عليك الأرض لم تلق منزلا تحل به الا إلى جنب مالك 

١90‏ ظ) 
ومنه المدرسة الظاهرية *"" (لوحة )١.‏ كان موضعها من القصر الكبير تعرف 
بقاعة الخم ”© اشتراها الملك الظاهر بيرس البندقدارى وهدمها فى سنة ستين 
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وستائة ولم يقع الشروع فى بنائها حتى رتب السلطان وقفها ورسم أن لا ينقص من 
أجرة الخد شيا وقرر جنا ا للشافعية بالإيوان القبلى ودرسا للحنفية بالإيوان 
البحرى وأهل الحديث بالإيوان الشرق والقراءات لعش بالإيوان الغريى ويوم فراغها 
مد لهم أسمطة أكلوا وشرّبوا ثم قام جمال الدين أبو الحسين الجزار . وأنشد هذه 


الأبييات : 

ألا هكذا يبنى المدارس من بنا ومن يتغالى فى الثواب وفى الثنا 

لقد ظهرت للظاهر الملك همة بها اليوع فى الدارين قد بلغ المنا 

تجمع فيها كل حسن مفرق فراقت قلوباً للأنام وأعينا 

ومذ جاورت قبر الشهيد فنفسه النفيسة منها فى سرور وفى هنا 

وما هى إلا جنة الخلد أزلفت له فى غد فإختار تعجيلها هنا 
١199‏ و) وقام السراج الوراق رحمه الله تعالى وأنشد من قصيد هذه 

الابيات : 

مليك له فى العلم حب وأهله لقعت الى 0د 

فنشيدها مدرسة غدا عراق إليبا شيق وشام 


ولا تذكرن يوما “'"“ نظامية لها فليس يضاهى ذا النظام نظام 
ولا تذكرن ملكا فبيبرس مالكا وكل مليك فى يديه غلام 

ولا بنا زعرعت كل بيعة متى لاح صبح فاستقر ظلام 
د برزركث كالروص ف الحسن إنبات بأن يليه ف النوال غمام 

ألم 0 خراباً كان زاهراً يفتح عنين الغداة كام 

وقام همال الدين يوسف بن النشاب رمه الله تعالى إوأنشد هذه الأبيات : 
قصد الملوك ماك والخلفاء فافخر فان محلك الجوزاء 

أنت الذى أمراقه بين الورى مثل الملوك وجنده أمراء 

ملك تزينت الممالك باإسمه وتجملت بمديحه الفصحاء 
ورت "لسلا امشو المدارينء " «حلد ها العتباه:والفشاك 


١919‏ ظ) تبقى ,ا يبقى الزمان وملكه باق له ولحاسديه فناء 
م للفرنم وللتعار بيبابه رسل مناها العفو والإعفاء 
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وطريقه ببلادهم موطوة وطريقهم لبلاد عذراء 
دامت له الدنيا ودام مخلدا 2 ها أقبل الإصباح والإمساء 
فلما فرغ الثلاثة من إنشادهم أَفيِضَت عليهم الخلع النفيسة وعلى كل مشايخ 
المدرسة وكان يوما مشهودا . وكان بها خزانة كتب نفيسة تشتمل على سائر العلوم 
وبنى بجانبها مكتبا لتعليم أيتام المسلمين . وأجرى عليهم المعاليم والكسوة ومن جملة 
وقفها الربع الكبير خارج باب زويلة ”"" (لوحة 15 ١9 ٠‏ مكرر) وبه تعرف تلك 
الخطة بتحت الربع ونظرها تارة بيد الشافعية وتارة بيد الحنفية مع وجود الذرية وصلى 
الله على غير البرية . 
وهذا شذرة ثما كانت عليه مدينة القاهرة وخط بين القصرين منها ولول خوف 

الخروج عن الغرض المقصود لذكرت كثيرا من محاسن ما كانت عليه قبل ذلك . بل 
الغرض الان بيان مدينة القاهرة ا محروسة لم توضع فى ١9114(‏ و) الأصل إلا للخلفاء 

من الملوك والجند لا للعامة من الباعة وغيرهم فكانت رحابها شاسعة » وأفنيتها وطرقها 
واسعة ولكن لا إنتقلت دار الملك إلى قلعة الجبل المحروسة التى بالخرات: مائوسة 
التى أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى رحممة واسعة 
ورغب الناس فى سكن القاهرة وأعرضوا عن مدينة مصر القديمة المشرقة | المباركة ذات 
امحاسن والفضائل ١‏ والمعاهد والآثار الجميلة مسكن الصحابة والتابعين وأ أئمة العلماء 
والدين و كبار الأولياء وسلف الصالحين والملوك العادلين فخربت والأمر لله تعالى 
شيكا فشيئا وإلى وقتنا هذا ثم تزايد خرابها حتى صارت الآن تشبه بعض قرى 
الصعيد . وأقبل الناس على عمارة القاهرة وسكنها وإزدحموا فيها وضاقت ببم وكثر 
الواردين عليها من سائر أفاق الأرْض من جميع أصناف الخلق فال أمرها من الحصر 
١909‏ ظ) والضيق إ إلى ماترى » ولكنى إلى الآن لم أقف على نقل فيه تصريح أو 
اشارة فى سعة مقدار شوارعها حين إختطها صاحبها (ف الهامش أصحابها) والعلم 
عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلم . 


وأما حكم الشوارع والطرق فد بالقاهرة وغيرها من مدن الإسلام 'فيقول 
متخب الاثم الشافمى رس الله تعالى عنه فى ذلك وقد ذكر أصحابه نيعا له رض 
الله تعالى عنهم وعنه وعن جميع العلماء أجمعين . المسألة 9" فى كتاب الصلح فى 
التراحم فى الحقوق المشتركة كالشوارع ونحوها . فقالوا الطريق قسمان نافذ وغير "٠7‏ 


ما 


نافذ أما النافذ وهو المراد بالذكر وهو الشارع المنفك عن الإاختصاص فالناس كلهم 
فيه سواع يستحقون المرور فيه ولا إختصاص فيه لأحد بل هو مشترك عام ييه 
لكل من بر به ومنع من التصرف بما يضر المارة فى مرورهم لأن الحق فيه ليس 
للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة فاذا تقرر ذلك فليس لأحد أن يشرع فيه وإن 
كان واسعا » جناحا ١9(‏ و) أى روشنا ”"" وهو البارز من الخشب ء ولا ساباطا 
على جدرانه يضر بامارة فإن لم يضر كل من الجناح أو الساباط جاز . وبهذا 
قال مالك أيضا رضى | الله ه تعالى عنه وقال أحمد لا يبوز إشراع الجناح حال الا اذا 
أذن الامام وقال أو حنيفة رطضى الله تعالى عنه لا إعتبار بالضرر وعدمه ولكن ان 
ان نلم يضر وإ إلا ترك وإن ضر ولنا على الإمام أحمد إتفاق 
الناس على أشراع الأجنحة فى جميع الأعصار من غير إنكار ٠‏ وأيضا فالنبى نصب 
بيده ميزابا فى دار العباس رضى الله عنه فنقيس الجناح عليه . ولنا عل الإمام ابى 
جني رنى الله تعال عن قرله :صل الله ظليه ومسل لا تن لا ضراو ارواة مالك ف 
الموطا مرسلا وأسنده ابن ماجه والدارقطنى عن ألى سعيدك وصححه الحم ف 
المستدرك والحديث مشهور بممن رواه أبو داود وقال الفقه يدور على خمسة أحاديث 
١979‏ ظ) هذا أحدها فلهذا قال أصحابنا من قواعد الشرع الشريف الشهير 
الضرر يزال . وبنوا عليها فروعا كثية . ثم إنا نرجع فى الضرر وعدمه الى حال 
الطريق ٠‏ فان كان ضيقا لانم فيه الفرسان والقوافل فيشترط أن يكون مرتفعا بحيث 
يمر تحته الماشى منتصبا . أى الطويل م قاله الروبانى . واعتبر الماوردى مع ذلك أن 
يسعه وعلى رأسه الحمولة العالية . وإن كانوا يمرون فيه فلينته الإرتفاع إلى حد يمر نحته 
الراكب ف المحمل مع الكنيسة فوقه على البعير . وامراد بها الأُعشاب التى يظل بها 
فوق المحمل مع الكنيسة وتسمى أهل العرف ذلك بالمحارة وضبطه وبعضهم بأن يسع 
الحمل فى العرض لأنه وإن كان نادرا فقد يتفق ولا د يشترط الزيادة على هذا الإرتفاع 

على الصحيح وقال أبو عبيد ابن حخريوية 417 رشعرط أن يكون خيك كر الراك 
تحته منصوب الرمح وإتفق الأصحات ب على تضعيف قوله وقالوا وضع ١53‏ و( 
أطراف الرماح على الأكتاف ليس بعسير . ويجوز لكل أحد أن يفتح الأبواب من ' 
ملكه إلى الشارع كيف شاء وأما نصب اللكة أى بناء المصطية وغرس الشجرة فان 
كان يضيق الطريق ويضر بالمارة منع منه أى ويحرم ذلك وإلا فوجهان . أحدهما لا 
يحرم كالجناح الذى لا يضر بهم واصحهما وبه قطع العراقيون وإختاره الإمام أى المنع 


1" 


مطلقا.ضر أو لم يضر لان شغل المكان بما ذكر يمنع من الطروق فيه وقد تزدحم المارة 
فيصطلون به وربما أتلف شيئا من أمتعة الناس وبضائعهم . وربما يتلف به بعض 
النفوس وأى ضر أبلغ من هذا . وأعلم أن الأكارين لم يتعرضوا فى الإضرار الممنوع 

منه إلا للإنخفاض «الإرتفاع . قال الرافعى 9'" رحمه الله تعالى ومعلوم أن جهة 
الاضرار له ع ف الإنخفاض بل منع | الضياء لظلام الموضع يضر بالمرور أيضا 
فهل يكون مؤثرا والجواب أن طائفة من الأئمة رحمهم الله 0 منهم ابن الصباغ 
١50‏ ظ) قا ا لا يؤثر ولكن مقتضى المعنى الملكور لفظ - الشافعى رحمه الله 
تعالى وأكثر الأصحاب تأثيو وقد صرح به منصور اتميمى وأصله يفهم من قيد 
الضرر . 

وفى التعمة *'" إن إنقطع الضوء بالكلية أثر وإن نقص فلا . وقال الأمام 

محى الدين النووى “'" رحمه الله تعالى فى الروضة مما نصه الشوارع التى فى البلاد 
والجواد الممتدة ف الصحارى سواء ف أنبا منفكة عن الملك والأخمصامس والأصل 
فيها الإباحة وجواز الإنتفاع إلا فيما يقدح فى مقصودها وهو الإستطراق . قال 
لإمام. ومصير ا موضع شارعا له صورتان . أحدهها أن يجعل الرجل ملكةه شارعاً 
وسبيلاً مشيلا . الثانية أن يحيى جماعة بلدة أو قرية ويتركوا مسلكا نافدا بين الدور 
والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب . ثم حكى عن شيخه ما يقتضى صورة ثالثة وهو أن 
يصير موضعا من الموات جادة يستطرقها الرفاق فلا يجوز تغييره وأنه كان يتردد فى 
ثنيات الطريق التى ١51(‏ و) يعرفها الخواص ويسلكونها وكل موات يجوز إستطراقه 
لكن لا يمنع أحد من أحيائه وصرف الممر عنه بخلاف الشوارع . قلت قال الإمام 
رحمه الله تعالى ولا حاجة إلى لفظ فى مصير مما يجعل شارعا . قال وإذا وجدنا جادة 
مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا بإستحقاق الإستطراق فيه بظاهر الحال ولم 
يلتفت إلى مبتدأ مصيو شارعا . 


وأما قدر الطريق : فقل من تعرض لضبطه وهو مهم جدا . وحكمه أن كان 
الطريق من أرض مملوكة يسبلها صاحبها فهو إلى خبرته . وإلا فقل توسيعها . وإن 
كان بين أرض يريد أصحابها [حياها فإن إتفقوا على شىء فذاك . وان اختلفوا فقدره 
لل يد سسا 1 1 


اذا 


يجعل عرضه سبع أذرع . وقال فى التوشيج كذا قاله النووى وإبن الصلام * 
وتابعهما الوالد "0 وهو ١14(‏ ظ) مذهب ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه ولم يقل 
به منا قائل . ومذهبنا أنه يتقدر بقدر الحاجة . وبه جزم الماوردى والرويانى فى 1 
القسمة من الحارى والتحربر . وأشار إليه الخطانى *"" فى معام الستن » والبغرى 
9" فى شرح السنة وصرح بأن الحديث مأول إنتبى . أى بأن عرف المدينة 
ذلك . قلت فعلى هذا لا يتقيد ذلك بالسبع أذرع ولا ما فوقها بل إن دعت الحاجة 
ف بعض الأماكن إلى زيادة عن ذلك بعدد كثير عمل به » والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

ولو كان الطريق واسعا لم يبز لأحد أن يستولى على شىء منه وإن قل . ويجوز 
عمارة ما حوله من الموات وعلكه بالأحياء محيث لا يضر بالمارة . قلت قلت ولم ىف 
لأصحابنا ضبط هذا الذراع والذى يظهر أن المراد به الحاثمى المكور فى مسافة 
القصر وغيرها . 

ومن المهمات المستفادة ما قاله ابن الصلاح أن أهل الذمة يمنعون من إخراج 
الأجنيحة إل شوارع المسلمين النافذة وإن جاز طم إستطراقها ١54(‏ 9) لأنه 
كأعلائهم البناء على بناء المسلم إذا بلغ هذا هو الصحيح . وذكر الشاثى 00000 
ل . ومن أخرج جناحا على وجه لا يجوز هدم عليه » والله تال أعلم 

قال السبكى ”'" رحمه الله تعالى فى شرح المباج وقدٍ عظمت البلية فى هذا 
الزمان فصار وكلاء بيت المال يبيعون من الطرق ما يقولون أنه لا يضر ولا يضيق 
وهذا حرام ينبغى التحذير منه لأنا لا نعلم مبتدأ الطريق هل هو موقوف أو غير فان 
كان وقفا لم يجر بيع شىء منه . وإن كان بطريق الأحياء . وقد يقال بالتحريم لثبوت 
حق الإاستطراق فصار كالوقف وهذا هو الأقرب . وقد يقال أنه ملك المسلمين 
فيباع عليهم منه ما فضل عن حاجتهم لكن مع الشك لا يجوز الاقدام عليه فليحذر 
مئه غاية الحذر ٠‏ وقال ولده تاج الدين السبكى ”"" فى كتابه معيد النعم وكثر فى 
زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضل عن حاجة ١95(‏ ظ) 
المسلمين . وقد أفتى ابن الرفعة ”"" والشيخ الأمام الوالد *"" رحمهما الله تعالى بأن 
ذلك حرام . وكان ابن الرفعة يقول لا أدرى بأى وجه يلقى الله تعالى وكلاء بيت 
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الملل فى بيعهم طرقات المسلمين . فأيده قال الأذرعى رحمه الله تعالى لا يجوز إشراع ” 
الجناح ونحوه إلى هواء المسجد 5 صرح به الجرجالى ©" وغين . قال وينبغى أن 
يلحق به ما يقرب منه كالمدرسة والرباط ونحوهما وهل يجوز الإشراع فى هواء المقبية أو 
يفرق بين كونها فى الموات أو مسبلة لم أر فيه شيعا . فأيده نقل ابن الحاج 9" فى 
المدخل عن الظهير التزمتتى الشافعى أنه نقل عن شيخه جاع الدين على ابن 
الجميزى 7 أنه قال حب هدم كل جا فى اقرافة مصر هن البناء انه موضوع بغير 
حق وعلى أرنابه نقل ترابه إلى الكيمان . ونقل الفاكهى *"" فى شرح العمدة أن 
الظهير التزمنتى المذكور دحل إلى صورة مسجد بناه بعضهم بالقرافة فلم يصلى "51١‏ 
فيه التحية فسكل فقال (91959) لانه غير مسجد فإن المسجد هو الارض وهى 
مسبلة لدفن أموات المسلمين . ولقد أحسن وأجاد الشيخ العالم الصالمح أبو عبد الله 
عمد بن الخاج الأشيل فى كنبه المدخل ”"" حيث قال فى اكلام على ما فى 
الأسواق : : من المفاسد والبدع ول" تشترى البضائع من أصحاب الطيليات والدكك 
المستديمة فى طرق المسلمين ومن يقعد فى طريقهم يبيع ويشترى لأن ذلك غصب 
لطريق المسلمين خحصوصا الجالسون على أبواب الجوامع والمساجد والمدارس بالطبالى 
وغيرها لتضييقهم على الناس إلى بيث ربهم وإلى العبادات فإنهم غاصبون فى ذلك 


لوقت الحاجه إليه . 
ولقد عمت هذه البلوى حتى أن بعضهم ليكرى تلك المقاعد التى تلى ملكه 
أو ما هو حآم عليه ويأخذ أجرته كأنه شروع ”"" بينهم . وم ينكر بعضهم على 


بعض ذلك وهو حرام متفق عليه بلفظة 0 

ومن المنكرات والبدع المحرمة جلوس البياعين ببضائعهم فى الطرق والشوارع . 
وفى أبواب المدارس والجوامع . وذلك لا يجوز لما فيه من تضييق الطرق المشتركة بين 
المسلمين وهم غاصبون للمكان الذى جلسوا فيه . ويجب على كل قادر منعهم من 
ذلك وإزعاجهم عنه وكل من إشترى فقد أعانهم على ظلمهم ورغبتهم فيه وشاركهم 
فى الإثم إذ لو نمع الناس من الشراء لإمتتعوا من القعود وتم وعلموا أنه لا يجوز ٠‏ 
وكذا بناء الذكك من خخشب وغيره على أبواب الدور فى الشوارع النافذه حرام سواء 
ضر بالمارة أو لم يضر . على الصحيح . ويجب على كل قادر هدم ذلك والمنع منه 
أن الناس كلهم مشتركون فى الطرق فليس لأحد منهم أن يختص دونهم بشىء منها . 


ه" 


وكذا قال الإمام الغزالى رمه الله تعالى ومن المنكر المعتاد فى الشوارع وضع 
الأساطين وبناء الذكك متصلا بالأبنية المملوكة )0: ٠‏ و) وغرس الأشجار وإخراج 
الأجنحة ووضع الأحشاب وإحمال الحبوب والأطعمة ونحوها على الطرقات والله 
أعلم . قلت وإذا فهم ما قررناه علم أن مذاهب الأئمة ة الثلاثة الشافعى ومالكا 
١ح‏ يقل رهم النداسا.. عل أ اشر مني دل الاين يعض ذا رصنا 
بالشوارع والطرق من بناء ذكة أو جناح ونحوهما منع منه مطلقا خصوصا فى الجناح 
عند أحمد رمه الله تعالى فإنه منع نصابه مطلقا ضر أو لم يضر فضلا عن وضع 
الخائيت والبيوت البارزة بوسلها فإنة يترم توضبعها .بل امنقول فى ملغيه أنة. أو 
ضاق الطريق على المارة وبه مسجد هدم المسجد أو بعضه لتوسيعه أى لتوسيع 
الطريق ويجب هدمها لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار ٠‏ وأبلغ 
من مذهبهم فى ذلك مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه حيث قال : أنه 
لا إعتبار بالضرر وعدمه بل إن خاصمه فيه إنسان نزع وإن لم يضر وإلا ٠١١(‏ 
ظ) ترك . وإن ضر فجعل مناط الإبقاء وعدمه وجود اتخاصمة لا الضرر بل المنقول 
فى مذهبه أنه لو ضاق الطريق على المارة وبه مسجد هدم المسجد أو بعضه لتوسيعه 
وتحصل من مذاهب الاربعة أن الواقع فى زماننا هذا من الهدم مله الحوانيت ونحوها 
الموصوفة بما ذكرنا من البروز فى الشوارع والأسواق وتضيقها على المارة من المسلمين 
وغيرهم بدوابهم وأحمالهم ونحوها فعل جائز شرعا . ولو قيل بإستحبابه بل 00 
يكن بعيدا لأنها وضعت ألا بغير حق فهى واجبة الإزالة من حين بنائها . 
أعلم بالصواب . 

وأقول هذا إذا إقتصروا على هدم ما وصفناه ولم يتجاوزوا الحد الذى ذكرناه : 
أما إذا تعدوا ذلك وهدموا ما لا يستحق الحدم شرعا بل جرد التشهى وهوى الأنفس 
بو اكاك أو بسع عن قار الجا . فلا شك أن فعل ذلك والأمر به حرام 
مطلقا ٠١١(‏ و) لا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا الأمر به ولا الإعانة عليه لما فيه من 
حصول الضرر للمسلمين من هدم مساكنهم محل أوطانهم وإضاعة أموالحم سفها 
وباطلا وخصوصا هدم أوقاف الضعفاء سن الأيتام والفقراء والمحتاجين من الفقهاء 
فلع ١‏ رايم ...ذلك أو طفلها التي قد اها اله تناد كنم عل ولد ره إختاره 
من عباده وقد قالوا أن فيها أماكن كثية من عهد واقفيها . وأشياء مرت قرون وأعوام 
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و ل 0 
والموفق الحادى إلى سبيل الرشاد . لا رب غيه ولا معبود سواه . ربنا لا تواخذنا 
بسوء أعمالنا وقبيح زلاتنا . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
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ابن أبى الربيع (ت ؟لالاه. / 80هم.) : سلوك المالك فى تدبير الممالك على امام والكمال . 
ص ١١١ا.‏ 
اليعقونى : البلدان .ص ١١‏ . 
وانظر : لالققع 01 النامعع3 املد ك :©. شع1 ,اأعبويعء© 
.168 .8 ,ععنااءة التاءعم ستلودكق3 


راجع آمال العمرى : المنشات التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى . جامعة القاهرة » 191/4 . 
ص ١55 - ١54‏ . (رسالة دكتوراه غير منشورة) 
عبد الرحمن عبد التواب : قايتباى المحمودى . ص ١8١‏ . 
محمد الشربينى الخطيب : مغنى انحتاج » ج ١‏ . ص ١81"‏ » حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة 
وتنظيمها منذ نشأتها . ص 5 » محمد رأفت عفان : الحقوق والواجيات والعلاقات العامة فى الاسلام 
ص ؟97”251. 
لوحي كوه و 
رأفت عفان : الحقوق والواجبات .. ص ؟9 . 7و . 

عبد الرحمن عبد التواب : قايتباى الحمودى . ص ١81١‏ 
إبن إياس : بدائع الزهور » ج”# .ا ص 5١85‏ . 

وافانا بصورة لهذه الخطوطة الاستاذ الدكتور فود سنرجين عالم الإسلاميات التركى والأستاذ بمعهد 
تاريخ العلوم بفرانكفورت بالمانيا الغربية » ومؤلف كتاب تاريم التراث العربى باللغة الالمانية والذى تقوم 
الحيئة المصرية العامة للكتاب بنشره باللغة العربية ضمن مطبوعاتها بالقاهرة . ولا يسعنى الا أن أتقدم 
بالشكر الجزيل له على معاونته الصادقة للباحثين فى التراث العربى الإسلامى والمكتبة العربية » 6 
أهدى لسيادته هذه الدشرة من المخطوطة . 

تعتبر هذه النسسخة فريدة ووحيدة اذ لم نعثر فى المراجع على نسخ أخرى منها ما لم نعفر على نسخة ثانية 
فيما فهرس من المفطوطات المحفوظة بمكتبات عصر وإلى ان يثم فهرسة 3 المجموعات ف مكتبات دار 
الكتب القومية ستظل هذه النسخة فريدة وان كنا نرى إستنادا إلى ما أشار اليه الأُسستاد حسن عبد 
الوهاب فى مقالة عن تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأها » أنه ربما تكون هناك نسخة أخرى فى 
إحدى المكتبات الخاصة إذ ورد ذكر هذه الرسالة فى الحاشية شية رقم ١‏ صفحة "5 من هذه المقالة دوثما 
إشارة إلى إسم مؤلفها . 

حسن عبد الوهاب . تخطيط القاهرة وتنظيمها مبذ نشأتها ان ل هس 
. ص 25 حاشية رقم ١‏ . 
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البغدادى : هدية العارفين » ج 7 . ص 5١5‏ »2 عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » جد ١١‏ 
ص ١616‏ . 

درج المؤلف عل إغفال الهمزة وسنصوبها دون إشارة إلى ذلك مستقبلا . 

درج المؤلف على تليين الحمزة وسنصوبها دون إشارة إلى ذلك مستقبلا . 

حدث ذلك فى سنة 4887ه كا جاء بالمراجع وبالخطوطة نفسها . 

الفاطميين وظل إسمه قائما لوجود قصر بشتاك وقصر بيسرى أمامه فى موقعهما من القصور الفاطمية 
الدارسة . 

المقريزى : الخطط . ج 5 . ص 758 752 . 

الأشرفى : نسبة إلى السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى , 

كانت شوارع القاهرة ترتفع عاما بعد عام بسبب العوامل الجوية وعدم العباية بالنظافة فى بعض 
الأحيان والإهمال فى أحيان أخرى مما أضطر الأمير يشبك إلى قطع الشوارع مما أثار مشكلة تعرض لها 
الفقهاء وهو موضوع هذه الرسالة . 

فى الأصل : المسثلة . 

عندما فتح المسلمون الأمصار الختلفة أبقوا على مدنها وقراها العامرة وطوروها بما يناسبهم ك أنشأوا 
العديد من المدن إتخذوها عواصم لمم ومنها فى مصر الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة . 
المقصود بكلمة مصر : الفسطاط والعسكر والقطائع » وقد إصطلح على جمعها فى تسمية واحدة 
وذلك بعد بناء القاهرة 3 

ذكر المقريزى أن تلك البعر كانت فى إحدى الأديرة القديمة ثم أدخلت فى القصر الكبير الشرق وهو 
موقع الركن الخلق وقد تواتر أن جوهرا ألقى فيها عظام المدفونين بذلك الدير وقد إستمدت إسمها من 
ذلك والعامة تقول بثر العظمة . 

المقريزى : اللمنطط .» ج08" .ا ص 1590 . 

الركن امخلق : كان يقع تجاه حوض الجامع الأقمر على يمنة من أراد الدخول إلى المسجد المعروف الآن 
بمعبد موسى وقد قيل بأنه وجدت لوحة مدون عليها «هذا مسجد موسى عليه السلام» فخلقت 
بالزعفران وعرف المكان من ذلك الوقت باسم الركن الخلق أو الخوق . 

المقريزى : الخطط » جد ٠.١‏ ص 4.88. 

المقصود بها المدارس الصا حية النجمية التى بنيت على جزء من القصر الكبير الشرق . 

الحارة فى العصر الفاطمى تقابل الخط فى الفسطاط والحارة هى كل محلة دنت مساكنها . راجع 
الحارات : المقريزى : الخطط ء ج ” . ص 3٠ -- ١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج 4 : 
ص 45-1475 . 
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إنيلة 


زالت هذه القبة الآن . 

هو «محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف» ات لالالمه . - له ترجمة فى : الجزرى : غاية 
النهاية فى طبقات القراء » ج ” . تر 7417 » ص 747 - 551 » ابن حجر العسقلافى : المجمع 
ارمس ق 545 ب - 18.0 ب ء أنباء الغمر؛ ج © . ص 657 - 418 » مير الدين 
الحنيلى : 

الأنس الجليل » ج ١‏ ص 1١١ - ٠١9‏ ء التعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس » ج ١‏ . 

ص ١‏ - 5/ ١ء‏ السخاوى : الضوء اللامع » ج ٠١‏ . ص 888 - .5506 ترا 2.4 
الداودى : طبقات المفسرين » ج 7 . تر .47 ء ص وه - 5١‏ ء ابن طولون : القلائد 
الجوهرية » ج ؟ . س 5.4 - 5.ه , قضاة دمشق . ص 15١‏ ء السيوطى : طبقات الحفاظ . 
ص 4ه - 450ه ء تر 1١80‏ »ء ذيل طبقات الحفاظ . ص لام - /الال ء الشوكانى : البد 
الطالع » ج 5 . ص /1اه؟ - 7864 . 


زالت هذه الأعمدة وما عليبا من الطيور الآن . 

صدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى ولد بالجزيرة سئة 4٠١‏ ده وتفقه وبرع وولى القضاء 
بمصر . ومات فجأة سنة 6ه . السيوطى ل ا . ص 1١85‏ . 

المقصود بجامع مصر : : جامع عمرو بن العاص . 

لا يستقيم المعنى مع وجود كلمة تلك . 

صدر الدين عبد الملك بن درباس الكردىٍ الشافعي قاضى. القضاء بالقاهرة . ولاه القضاء الناصر 
صلاح الدين الأبوبى وذلك فى سنة 455 فأقام إلى أن عزل بعد وفاة صلاج الدين سئة ٠49ها.‏ 
السيوطى : -حسن المحاضرة » اج ؟ . ص 5358. 

هو القاضى تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر المعروف باين بدت الأعر - كان 
قاضى قضاة الشافعية سنة 0ه وهى ولايته الثائية وتوفى سنة خمس وستين وستاية . ابن تغرق. 
بردى : النجوم الزاهرة » ج 7 ء .ا ص 11713 . 


١‏ قاضى القضاه همس الدين الحنيل : مس الدين أبو بكر محمد الجماعيل الحنبل ولاه الملك الظاهر 


بيس وظل إلى أن أمتحن وصرف فى ثالى شعبان سنة سبعين وستائة ولم يل بعد عزله بالقاهرة أحد 
من الحنابلةٌ حتى توق شمس الدين المذكور فى يوم الخميس ف العشر الأول من المحرم سنة ست 
وسبعين . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج لا . ص ١75‏ . 


نقل حرف من المقريزى 0 عن 13 تمصو لتر :وكاب الغرت لحل الخريعاء 
تأليف ابن سعيد الأنذلسى » نحقيق زكى محمد -حسن 2 شوق ضيف » سيدة كاشف . جامعة 


. »١987 » القاهرة‎ ' 


المقريزى : الخطط ,» ج 7 . ص 758 . 
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يعتبر تقى الدين أحمد بن على المقريزى (ت 840 ههمن شيوخ مؤلف هذه الرسالة وقد نقل المؤلف 
من المخطط نقلا حرفيا فيما ذكره عن خحطط بين القصرين . 

المقريزى : اخلط ء) ج75 . ص 55 ”3 . 

ناظر الخاص : هى من الوظائف الديوانية الجليلة التى كان يشغلها مدنيون . وكان أصل موضوعها 

هو التتحدث فيما هو خاص عمال السلطان من إقطاعه أو نصيبه من أموال المخراج وبلاد الجباية مما 

ليس من الأموال العامة . وكان ناظر الخاص يعتبر من نخاصة السلطات , 

حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » ج "8 . ص ١7١7‏ . 

كتب ف الأصل المسيحى : والصحيح أنه المسبحى . 

والمسبحى هو الأمير الختار عز الملك محمد عبد الله بن أحمد الحرالى وكان رافضيا صنف تاريخ مصر 

وعدة مؤلفات ومات سئة ١٠47ه‏ عن أربع وخمسين سنة , السيوطى محسن الحاضرة 2 جا . 

ص0 36> . ف يتيقى من كتابه تار مص سوى ا 0 بأسبانيا » 

الطبلخانات : طبلخانة لفظة فارسية بمعنى بيت الطبل وهو أحد انخازن الخاصة بالسلطان يحفظ فيه 

الطبول والأبواق وما يتعلق بها من الأدوات وتستخدم اللفظة أيضا للدولة على فرقة الموسيقى الخاصة 

بالسلطان التى تقوم بدق النوبة ليلا ونبارا أثناء إقامة السلطان أو سفره أو حريه . وكان أمراء 

الطبلخانات 0 عصب دولة المماليك سواء فى الناحية الحربية أو الإدارية . حسن الباشا : 

الوظائف » ج ١‏ .ا ص 373١‏ . 

يوجد نص كتالبى من سطرين على جانب باب النصر يحرم دخول الجمال المحملة بالتبن فى المدينة . 

وما زالت هذه الكتابة موجودة حتى الآن . 


يخرق بدلا من يحزق . وهذا التصحيح من المقريزى . الخطط . ج 7 . ص 58 . 


هو تقى الدين أحمد بن على اللمتريزى .ات 840ه . 

الرلحبة ب بإسكان الخاء وفتتح ما بعدها ب ا موضع الواسع وجمعها رحاب 3 وكان بالقاهرة عدة رحاب 
وكانت لا تتغير إلا إذا بنى فيها وذهب إسمها ويجهل ورا إنهدم بنيان وصار موضعه رحبة أو دارا أو 
مسجذا . 

المقريزى : الخنطط » ج ”7 . ص 47 . 


رحبة ة باب العيد كان أوها من ع باب الريج - أجل أبواب القصر الذي أدرك المقريزى هدمه على ١‏ يد 
الأمير جمال الدين 0 فى سنة إحدى عشرة وتمائمائة - وإلى خخزائة البنود . 

وكانت رحبة عظيمة يقف فيها العساكر عند خروج الخليفة لصلاة العيد . ول تزل هذه الرحبة خالية 
من البناء إلى ما بعد الستائة من الحجرة فاخختلط فيبا الناس وعمروا فيها الدور والمساجد فصارت من 
أجمل أتخطاط القاهرة . 

المقريزى : المخنطط » ج ؟ , ص لا؛. 
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هذه الرحبة كانت قبل القصر الكبير الشرقى فى غاية الإتساع كبيق المقدار وموضعها من حيث دار 
الأمير الحاج آلى ملك يجوار المشهد الحسينى والمدرسة الملكية إلى باب قصر أ لشوك عند خعرانة البنود . 
وما زالت هذه الرحبة باقية إلى أن تخرب القصر بفناء أهله فاختط الناس فيها شيكا بعد شىء حتى لم 
يبق منها سوى قطعة صغية تعرف برحبة الأيدمرى . 

المقريزى : الخطط » ج ؟ . ص 7؛ . 


البنود هى الرايات والأعلام ويشبه أن تكون هى التى يقال لما فى زمن المقريزى العضائب السلطانية . 

وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير ومن حقوقه فيما بين قصر الشوك وباب العيد » بباها 

الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله بن الحآم بأمر الله . وكان فيها ثلائة الاف صائع مبرزين فى سائر 

الطالع وكان فيبا من عبائر الآلات والأمتعة والذخجائر والدرق والسبيوف والرماح والنشاب ثم إتخذت 

سجنا م معتقلا للأسرى الأجانب إلى أن جاء الأمير الحاج ال ملك وأمر بهدمها فهدمت وبنيت فيها 

الدور والطواحين . انظر المقريزى المنطط » جد ١ا.‏ ص 17# )2 1058. 

صحتها : السقيفة . راجع المقريزى : الخطط ,» ج 5 . ص 247 . 

هذه 0 من جملة رحبة باب قصر الشوك وعرفت بالأيُدمرى لأ داره هناك . المقريزى : الخطط » 
. ص لا5 » ص 58 . 

كانت هذه الرحبه أمام الجامع الأزهر كبيرة جدا تبدأ من خط إصطبل الطارمة الى ا موضع الذى فيه 

مقعد الأكفانيين اليوم ومن باب الجامع الببحرى الى حيث الخراطين ٠‏ ول تزل باقية إلى أثناء الدولة 

الأيبية فشرع الناس فى العمارة بها إلى أن بقى متها قدر يسير . المقريزى : الخطط » ج ؟ . 

ص 27 . 

كان إصطبلا لخاص الخليفة يشرف عليه قصر الشوك والقصر النافعى وفيه طارمة يجلس الخليفة تمتها 

فعرف بذلك . ثم هو الآن حارة كبرق فيبا عدة من المساكن وبها سوق وحمام ومساجد وهذا المخط 

فيما بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الازهر . المقريزى : الخطط » ج ١‏ . ص 444 . 

خط الكفانيين كان يعرف بخط الخوقيين : جمع خبوقة . المقريزى : الخطط » ج ” . ص 5" . 


هذه الرحبة تجاه المشهد الحسينى كانت رحبه فيما بين باب الديلم أحد أبواب ا -الذى هو 
الأن المشهد الحسينى 3 إصطبل الطارمة . 

المقريزى الخطط » ج ؟ . ص 48 . 

باب الديلم : وكان يدخخل منه الى المشهد الحسينى وكان موضعه درج ينزل منها الى المشهد تجاه 
الفندق الذى كان دار الفطرة ول يبق لهذا الباب أثر البتة . المقريزى : المخطط أعج .دص 19"8. 
هذه الرحبة تجاه حارة برجوان ويشرف عليها شباك مسحد تزعم العوام أن فيه قبر جعفر الصادق وهو 
كذب ويظن المقريزى أنه قبر جعفر بن بدر الجمالى الملقب بالمظفر . وقد توفى ليلة الخميس لسبع 
حلون من مادى الازلى سنة أربع عشرة وخمسمائة مقتولا 8 

المقريزى : الخطط ,» ج ؟ . ص 48 . 
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منسوبة إلى الأستاذ ألى الفتوح برجوان الخادم وكان خخصيا أبيض تام الخلقة ربى فى دار اللخليفة العزير 
بالله وولاه أمر القصور ووصاه عل إبنه المنصور . فلما تول منصور الخلافة بعد موت أبيه صار 
برجوان هو المدبر للأمور وهو الواسطة بين الحآم والناس . وكان معيا للغناء ويكثر من الطرب 
واللذات . وقد قتله الحآم سنة تسعين وثلهاثة . 

المقريزى : الخطط , ج ” . ص " - 4 . 


جعفر بن أمير الجيوش بدر الجمالى المكنى بأنى محمد الملقب بالمظفر لما تولى أخوه الأفضل الوزارة من 
بعد أبيه جعل أخاه المظفر جعفرا بل العلامة عنه . ونعت بالأجل المظفر سيف الامام جلال الإسلام 
شف الأنام ناصر الدين خخليل أمير الممنين أبى محمد بين أمير الجيوش بدر الجمالى وتوفى ليلة الخميس 
لسبع خلون من جمادى الاؤلى سنة أربع عشرة وخمسمائة مقتلا . 

ويظن أنه قتله على خادمه جوهر بايعاز من القائد أبى عبد الله محمد بن فاتك البطايحى . ونقل انه 
دفن بتربة أبيه أمير الجيوش - 

المقريزى : النطط » ج ؟ . ص 548 . 

هذه الرحبة فيما بين الخرنفش وحارة (برجوان) تشبه أن تكون من جملة الميدان . أدركها المقريزى رحبة 
بها كيمان تراب . وسبب نسبتها إلى أبى تراب بأن هناك مسجدا من مساجد الخلفاء الفاطميين 
تزعم العامة ومن لاحلاق له ان به قبر ألى تراب التخشبى وهذا كذب . 

المقريزى : المنطط )» ج78ا. ص 149. 

خط الخرشتف هذا المنط فيما بين حارة برجوان والكافورى . ويتوصل اليه من بين القصرين فيدخل 
له من قبو يعرف قبو الخرشتف - وهو الذى كان يعرف قديما بباب التبانين ويسلك من اللرشتف 
إلى خط باب سر المارستان وإلى حارة زويلة . وائما سممى بالخرشتف لأ المعز اول من بنى فيه 
الاصطيلات بالخرشتف وهو ما يتحجر مما يوقل به علل مياه الحمامات من الازيال وغيرها والذى 
ادركها م ورد بالنص هو المقريزى . 

المقريزى : الخنطط » ج ؟ . ص38 . 

المقصود : الميدان الكافورى . 


أبو تراب النخشبى هو أبو تراب عسكر بن النخشبى صاحب حاتم الأصم وغيو . 

المقريزى : اللخطط » ج 5 . ص 48 . 

وكان من حقوق القصر الصغير الغرلى البستان الكافورى . وكان بستانا انشأه الأمير أبو بكر محمد بن 
طغج بن جف الإخشيدى أمير مصر ء وكان مطلا على الخليج فإعتنى به الإخعشيد وجعل له أبوابا 
من جديد . وكان ينزل به ويقيم فيه الايام واهتم بشأنه من بعد الاحشيد ابناه الأمير أبو القاسم أو 
نوجورين الإحشيد والأمير أبو الحسن على بن الإنحشيد فى أيام إمارتهما بعد أبيهما ومن بعدهما كان 
الأستاذ أبو المسك كافور الإنعشيدى كثيا ما يتنزه به وكان متنزها للخلفاء الفاطميين مدة أيامهم 
ومازال عامرا إلى أن زالت الدولة فحكر وبنى فيه فى سنة إحدى وخمسين وستائة . المقريزى : 
الخطط . ج ١‏ . ص 40 . 
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هذا الباب الخرنشف وجعل فى موضعه دار العلم الذى بناها الحآم . المقريزى : النطط » ج ١‏ . 
ص /اسضه4 . 


كان يعرف قديما بباب التبانين . المقريزى : الخطط , ج 7 . ص 51 . 
المقصود : الأيوبيون . 
هذه الدار بخط بين القصرين من القاهرة . وقد شرع الأمير ركن الدين بيسرى فى عمارتها سنة تسع 


وخمسين وستائة وتأفق فى عمارتها وبالغ فى كنة المصروف عليها . ومازالت بيد ورثة بيسرى إلى سنة 
ثلاث وثلاثين وسبعمائة 3 المقريزى : الخطط ٠)‏ اج ”7 ٠‏ ص 5 


الأمير مس الدين الشمسى الصالحى النجمى أحد مماليك الملك الصالح نم الدين أيوب البحرية تنقل 
فى الخدم حتى صار من أجل الأمراء فى أيام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى وإشتبر بالشجاعة والكرم 
وعلو اطهمة . وقل سجئله ,السلطان قلاوون سنة 6./"“'ه حتى مات ودفن بتربته خارج باب التصر سنة 
"ها . 


هو تقى الدين محمد بن على بن دقيق العيد تولى القضاء سنة خمس وسبعين وستائة . ومولده فى 
شعبان سنة خمس وعشرين وستائة . وتوق سنة إثنتين وسبعمائة . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 
جلا .ا ص ١7١9‏ . 

هو تقى الدين عبد الرحمن أبن القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعر تولى القضاء سنة خمس 
وثمانين وستاثة ثم خلع وتولى مكانه القاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن ن جماعة 
الحموى الكنافى سنة تسعين وستائة ثم أعيد فى صفر سنة ثلاث وتسعين وستائة . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج لا ص ١5‏ . (راجع تفاصيل ذلك فى النجوم » ج / 
حوادث: سنة ©92"ه) . 

هو تقى الدين ابو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامرى الحموى . درس فى مدرسة 
الظاهر بيبرس ورتب فى تدريس الإيوان القبل . تولى القضاء سنة خمس وستين وستائة وكان مولده فى 
شعبان سنة ثلاث وستائة وتوق ثالث رجب سنة ثمانين وستائة ثم خلع وتولى بعذة القاضى صدر 
الدين عمر بن عبد الوهاب بن بنت الأعز ثم أعيد سنة تسع وسبعين وستائة ئة وتولى بعد وفاته القاضى 
وجية الدين عبد الوهاب البهنسبى سنة ثمانين وستائة . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج لا . 
ص ١721١5١‏ ١ا.‏ 

شرف الدين الحرانى الحنبلى هى قاضى القضاه شرف الدين أبو محمد عبد الغنى بن يحبى بن بكر بن 
عبد الله بن نصر بن ألى بكر بن محمد الحراى . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج 7 . 
ص ١17١0‏ . 

له أمر تحصيل المال وصرف الثفقات والكلف : 

السيوطى : حسن الخاضرة » ج 7 . ص ه 

وظيفة أصل موضوعها الإشراف على دار السلطان والعمل على مراعاة الآداب فيه والإشراف على 
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الخزانات وأمر المطابخ والشراب نحانات . وكان من ألصق الموظفين بالسلطان . وكان للإستادار ديوان 
خاص به يسمى ديوان الإستادارية أو ديوان المغرد . وكثيرا ما كان لكبار الامراء إستادارية 
حسن الباشا : الوظائف » 5 ص 585 . 


كان خارج القاهرة من جهة باب النصر فضاء ليس فيه سوى مصلى العيد .. إلى أن مات أمير 
الجيوش بدر الجمالى سنة 4ه فدفن خارج باب النصر بحرى المصلى وبنى على قبره تربة جليلة 
وهى باقية إلى اليوم هناك . فتتابع بناء الترب من -حينكذ خارج باب النصر فيما بين التربة الجيوشية 
والريدانية وقبر الناس موتاهم هناك . المقريزى : الخطط . ج ؟ . ص 1١15 21١78‏ . 

هذا المسجد بقط بين القصرين تجاه ببت البيسرى أصله من مساجد الخلفاء الفاطميين أنشأه الأمير 
بشتاك . وتسمية العامة مسجد الفجل لأ الفجل كان يغسل موضع هذا المسجد فعرف بذلك وهذا 
القول كذب ولكنه عرف بمسجد الفجل لان الذى كان يقوم به كان يعرف بالفجل . 

المقريزى : المنططا» ج ؟ . ص 51١*‏ 5 

كان شابا ظريفا خفيف اللحية من جلب من بلاد القان أزيك فإشتراه الناصر وشغف به وزوجه أم 
إبنه أحمد وعظم أمره حتى كان السلطان يسميه فى غيبته الأأمير . وصدر له الأمر بنيابة دمشق ولكن 
أمسكه قطلويغا الفخرى وإعتقله بالإسكندرية ثم قتل فى شهر ربيع الآخر سنة 47لا وهو أول أمير 
الى لح اموه : الدرر الكامنة » ج 85 . ص 231١١‏ ١١601؟١.‏ 


قصر أمير سلاح المقصود به قصر بكتاش الفخرى أمير سلاج . 

المقريزى : الخطط » ج ؟ . ص 7٠١‏ 

هذا القصر كان تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القصر الكبير الشرق الذى كان مسكنا للخلفاء 
الفاطميين ويسلك إليه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصر الكبير فى زمن الخلفاء يباب 
البحر وهو يعرف بباب قصر بشتاك تجاه المدرسة الكاملية ٠‏ وقد اشتراه الأمير بدر الدين بكتاش 
الفخرى المعروف بأمير سلاج ثم إشتراه الأمير بشتاك بعد موت أمير سلاح من الورثة وزاد فيه فجاء 
هذا القصر من أعظم مبال القاهرة ولكن بشتاك كرهه وباعه لروجة بكعمر الساق وتداولته أيدى ورتها 
ثم أتحذه السلطان حسن وإستقر بيد أولاده 8 ثم دخل ف أملاك جمال الدين ن الإستادار فلما قتل 
ار فرج 3 0 الاستادار أدخله ف 5 ا عل ترقا ة أبه مر بيرق خارج باب 
الاستادار 00 إلى أيدى ملاك 5 إل أن ملك السلطاق الغو رى ثم إشترته 5 حفظ ار 
العربية وأصلحت قاعته . 

راجع امال العمرى : قاعة قصر بشتاك (تحت الطبع) . 


هذه المدرسة بمخط بين القصرين من القاهرة وتعرف بدار الخديث الكاملة أنشأها السلطان الملك 
الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل ألى بكر بن أيوب شادى بن مروان فى سنة إثنتين وعشرين 
وستاية وهى ثانى دار عملت اللعديك . فان أول من بنى دار على وجه الأيْضٍ الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكى بدمشق . ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ثم 
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من بعدهم على الفقهاء الشافعية . ووقف عليها الربع الذى يجوارها على باب الخرشتف يمتد إلى الدرب 
المقابل للجامع الأقمر وهذا الربع من إنشاء الملك الكامل وكان موضعه من جملة القصر الغربى ثم صار 
موضوعا يسكنه القماحون وكان موضع المدرسة سوقا للرقيق ودارا تعرف بابن كستول . وما برحت 
بيد أعيان الفقهاء إلى أن كانت حوادث سنة ست وثهائماية فتلاشت 6 تلاشى غيرها حتى نسيت أو 
كادت تسبى دروسها . ومازال أطلال هذه المدرسة باقية وقد بنى أمامها مسجدا يرجع إلى العصر 
العئانى . المقريزى : الخطط » ج ” . ص 4لا" . 

هو دريب قرمز بحى الجمالية بالقاهرة الحالية . 


كان من ماليك المظفر بيبرس ثم دخخل فى مماليك الناصر بعد ما تسلطن وقد عظم قدره وكان الناصر 
لا يفارقه ليلا ولا خهارا وزوجه جاريته وكان ظريف الشكل حلو الكلام أشقر اللحية لطيفا رقيقا وُكن 
إلى ان صار هو عبارة عن الدولة وكان قصره بسرياقوس قبالة قصر الناصر وهو صاحب الكانقاه التى 
بالقرافة . وحج مع السلطان ومات بعد العودة من الحج بثلاثة أيام فى أوائل سنة ”لاه . ابن حجر 
العسقلانى : الدرر الكامنة » ج 7 . ص .79١6 15٠١19‏ 

فى المقريزى : الناصر حسن بن محمد بن قلاوون . 

هو عمر بن إبراهيم بن محمد عمر بن عبد العزيز بن محمد أحمد هبة الله بن ألى جرادة المعروف بابن 
العديم . ولد بجلب سئة ١/ا/اه‏ تولى القضاء بعد قاضى القضاه أمين الدين عبد الوهاب الطرابلسبى 
الذى عزل ى شهر رجب سنة ١6‏ » وإستمر فى القضاء إلى أن مات ليلة السبت ثاى عشر 
جمادى الآخرة سنة إحدى عشة ومائمائة ه . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج /ا . 
1771 

قتله بدل قتل . 

المقصود بها خانقاة السلطان فرج بقرافة المماليك وما زالت باقية حتى الآن . 


الخليفة المستعين بالله العباسى تولى الخلافة سئة 6٠١8‏ على يد الناصر فرج بن برقوق ولا إنتصر المؤيد 
شيخ على الناصر فرج سنة ١ه‏ وأجمع الأمراء على سلطنة الخليفة المستعين بالله قتسلطن . ولكن 
شيخ عزله وإعتقله بالإاسكندرية حتى مات فى جمادى الآخرة سئة 1ه . وعندما عزله تول 
الخلافة أخاه المعتضد يالله . 1 

السيوطى : حسن المخاضرة » ج ” . ص 5١‏ . 578 » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 
ج؟١ا.‏ ص ١ه »2١88‏ ج7١‏ . صا١ا.‏ 

تولى صدر الدين على بن محمد بن محمد المعروف بابن الادمى الدمشقى فى سنة خمس عشرة ومائمائة 
وإستمر إلى أن مات يوم السبت ثامن شهر رمضان من سنة ست عشق وائماثة . 

انظر : المقريزى : السلوك » ج 4 . ص 7375 » ابن حجر العسقلاق : أبناء الغمر » ج ” . تر 
؟١'اا‏ ءا ص /ا؟ 58 . 

ابن الصيرفق : نزهة النفوس والأبدان » ج 7 . تر ١ه‏ ء ص لام . ء السخاوى . الضوء 
اللامع » ج "5 . تر 16 ص8 - 5. 
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ابن دحية الإمام العلامة الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسى السبتى كان بصيرا بالحديث 
واللغة وله مؤلفات ودرس بالكاملية . مات رابع عشر ربيع الاؤل سنة 7ه عن نيف ومُانين 
سنة .السيوطى : حسن الحاضة » ج ١‏ ص ١57”‏ . 
شيخ الإسلام عبد العظم بن القوى بن عبد الله المنذرى الشافعى . ولد بمصر سنة هه وبرع فى 
الفقه ولى مشيخة الكاملية وله مؤلفات عديدة . منها التكملة لوفيات النقلة طبع بتحقيق د. بشار 
عواد معروف فى طبعتى النجف وبيروت . مات يوم السبت رابع ذى القعدة سنة 5ه 5ه . له ترجمة 
فى أبى شامة : ذيل الروضتين » ج * . ص ١‏ ء اليونينى : ذيل مراة الزمان » ج ١‏ . ص 
4 7#ه”اء أبو الفدا : امختصر فى أخبار البشر » ج " . ص ٠١6‏ » الذهبى : تذكرة 
الحفاظ » ج 4؛ . ص ٠١8 - 1١5‏ ء الذهبى : دول الإسلام » ج ١‏ . ص 11١‏ » ابن 
شاكر الكتبى : فوات الوفيات » ج ١‏ . ص 5١‏ غ اليافعى : مراة الجنان » ج 4 . ص ١8‏ - 
١4‏ .ابن كثير : البداية والنباية » ج ١‏ . ص 5١7‏ » التقى الناس : ذيل التقبيد » ق 7٠١14‏ » 
المقريزى : السلوك » ج ١‏ . ص 4١5‏ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ - خن 17 , 
هذه المدرسة خط بين القصرين من القاهرة كان موضوعها من جملة القصر الكبير الشرق فبنى فيه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب هاتين المدرستين فابتداً بهدم موضع هذه المدارس في قطعة من القصر 
فى الث عشر ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وستاية ودك أساس لازي ف الع عكر بن الآخر سنة 
أربعين ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة فى سنة إحدى وأربعين وستاية وهو 
أول من عمل بديار مصر دروسا أربعة فى مكان . المقريزى : النطط » ج 7 . ص 31/4 . 
وموضوعة قاعة شيخ الحنابلة الآن ثم أخعط ما وراء هذه المدارس فى سئة سبع وخمسين وستائقا وجعل 
حكر ذلك للمدرسة الصالحية . 
المقريزى : الخنطط » ج ؟ . ص ١74‏ : 
كانت المدرسة الصاءلية مستعملة كمحكمة . وما يؤسف له أنه لم يتخلف لنا من سجلات هذه 
لمحكمة فى العصر المملوكى أية سجلات منها ينا وجد منها عدد كبير ترجع إلى العصر العهانى . وقد 
قامت الدكتورة سلوى ميلاد بنشر السجل الأول من سجلات المدرسة الصالحية فى العصر 0 
برسالة للماجستير بمجامعة القاهرة . م نشرت بحثا عن سيجلات الحكمة الصالحية النجمية بعنوا 
5علقنصف) .161-244 .مم .هوزلسهولة ولزلا تطتلة5 هآ عل اعمسطما يل معنو 1101 ع 
.(1974 ,211 عدره؟ :وعسوتوهامصسهواوز 


0 يضع الأيوبيوت منابرا 5 مدارسهم أ / توجد منابر قَ الخانقاوات أيضا وقام أمراء المماليك بوضع 
منابر فى المدارس والخوانق على السواء حتى يمكن أن تقام بها خطبة الجمعة . 

بنتها شجرة الدر لتدفن فيها الملك الصالح نهم الدين أيوب وهذه القبة التى فيها قبر الملك الصالح مجاورة 
لايوان الفقهاء المالكية المنتمين إلى الأمام مالك بن أنس رضى الله عنه . المقريزى : المخطط . بج 7 . 
ص 37974 . 


ورد بكتاب الخطط للمقريرى : وم يعلم بذلك سوى الأمير فخر الدين بن يوسف أبن شت شيخ الشيوخ 
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والطواشى جمال الدين محسن فقط . فكتا موته عن كل أحد . المقريزى : الخطط » بج 7 . 
ص 307 . 

حصن كيفا : قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابن عمر » وميافارقين . ابن تغرى بردى : النجوم » 
جاده . ص 58” » ج ١5‏ . ص 1717 ؛ ج١1‏ .ا ص 18 . 

وردت بالمقريرى : أحضرت ولكنها وجدت بالرسالة «أحدرت» . المقريزى : الخطط 2 ج ؟ . 
ص 77/4 . 

الحراقة : نوع من السفن الحربية أستعملت لحمل الأسلحة النارية وكانت تظهر فى الإستعراضات التى 
قام فى الإحتفالات . سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية . ص 8م" . 

بعد أن ولى الملك الصالح سلطنة مصر فأنشأً القلعة بالروضة فعرفت بقلعة المقياس وبقلعة الروضة 
وبقلعة الجزيرة وبالقلعة الصالحية . وأنفق فى عمارتها أموالا جمة وبنى فيبا الدور والقصور وعمل لها 
ستين برجا وبنى بها جامعا وغرس بها جميع الاشجار ونقل إليها من الصوان من البرانى وعمد الرخخام 
وشحنها بالأسلحة والات الحرب وما يحتاج اليه من الغلال والأزواد والأقوات نحشية من محاصة الفرئج 
فاعهم كانوا حينكل على عزم قصد بلاد مصر . ولما كملت تحول إليبا بإهله وحرمه وإتفذها دار ملك 
وأسكن فيا معه مماليكه البحرية وكانت عدتهم نحو الألف مملوك . ولم تزل هذه القلعة عامرة حتى 
زالت دولة بنى أيوب . فأمر عز الدين أيبك بهدمها وأخذ سقوفها وأخحشابها ورخامها وباع منه الشىء 
الكثير وعمر منه مدرسته المعروفة بالمعزية فى رحبة الحناء بمدينة مصر - ثم جاء السلطان برس 
البندقدارى فاهتم بعمارتها وأعادها إلى ما كانت عليه » ثم خربت مرة أخرى فى عهد قلاوون وابنه 
الناصر محمد وأصبحت منتزها يشتمل على دور كثية وبساتين . المقريرى : الخطط » ج *:. 
ص "8م1١‏ - 1١868‏ . 

الواسطى . المقريزى : الخطط , ج ؟ . ص هلال . 

هذه المدرسة بالقاهرة من جملة خط بين القصرين كان موضعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الحم 
ودسخل يبا باب الذهب عن أبواب القصر الملكور . إشتراها الملك الظاهر بيبرس وأمر بهدمها وبناء 
موضعها مدرسة . فابتدىء فى عمارتبا سنة 1ه وفرغ من عمارتها سئة 1ه ورتب بها 
الدروس والقراءات السبع فى أواوينها الأزبعة جعل بها خزانة كتب تشمل على أمهات الكتب فى سائر 
العلوم . وبنى يمجانبها مكتبا لتعليم أيتام المسلمين القران وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة الا أنها 
قد تقادم عهدها فرثت . المقريزى : الخطط » ج ”؟ . ص 8/ا” , 8لا" . 

كانت شرق قاعة السدرة وقد دخلت قاعة السدرة وقاعة الخبم فى مكان المدرسة الظاهرية العتيقة . 
المقريزى : الخطط » ج ١‏ . ص 1١05‏ . 

يقصد المدرسة النظامية ببغداد . 

هذا الربع أنشأه الظاهر بيبرس وقد أضفى إسمه على الشارع وأصبح يطلق عليه «تحت الربع» . 
راجع المقدمة . 
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فى الأصل : المسيلة . 

فى الأصل : نافد وغير نافد . 

تجمع على رواشن . ووزن بالفارسية ويعنى النافذة أو الكوة للإضاءة والمقصود بالرواشن الخرجات فى 
العمائر (بلكونات) عبد اللطيف ابراهم . الوثائق ىف خدمة الاثار » حاشية رقم ”)ا ص"1.05. 
(دراسات فى الأثار الإسلامية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . القاهرة 151/5) . 
الساباط هو كل ما يصل بين مبنيين يفصل بينهما درب . ومازالت هذه الظاهرة موجودة فى كرى 
الريف المصرى ويطلق عليها اسم «السوباط» ويلاحظ فى الدروب القدية بالقرى وجود السوباط يربط 
بين المبنيين امام البوابات القديمة للدروب ومن ثم يمكن إعتبار هذه الحجرة كمكان لتراسة بوابات 
تلك الدروب . 

هو : أبو إسحاق المروزى ابن الحداد الماسرجسى عبد الله بن محمد بن جعفر القزوينى . سكن مصر 
وكان له -حلقة للفتوى والإشغال بمصر . مات سنة ١ه‏ ونقل عنه الشافعى . السيوطى : حسن 
الخاضية » ج ١‏ . ص 1817 . 

هو أبو الفضل العباسى بن محمد بن نصر السرى بن هلال بن العلا مات بمصر سنة 5ه١اه‏ . 
السيوطى : حسن المخاضة » ج ١‏ . ص ١7١‏ . 

يقصد كتاب تتمة شرح ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد لإين العراق . ابن فهد المكى : لظ 
الألحاظ . ص 588 . 

الامام محى الدين النوبى : محدث وشارح البخارى وصاحب كتاب الأرْبعين النووية وكتاب المجموع 
فى الفقه الشافعى . 

اللؤلف يقصد والده , 

هو «تقى الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الكردى الشهرزورى» ت 547 ه . - عالم أصول 
له عدة مؤلفات منها «مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث» - له ترجمة فى : الإسنوى . طبقات 
الشافعية » ج 7 . تر ٠لالاء»‏ ص ”١4 - ١7‏ ء ألى شامة : ذيل الروضتين . ص ١7/8‏ » 
الذهبى . العبر » جاه . ص /ا/ا١‏ » تذكرة الحفاظ . ص ١١5‏ » ابن هداية : طبقات الشافعية , 
ص 7١١-5٠١‏ »ءتججير الدين الحنبل : الآنس الجليل » ج 5 . ص ٠١4‏ - ه٠١٠1‏ ابن 
خلكان : وفيات الاعيان » ج ١‏ . ص 4١8‏ ؛ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب » ج ه . 
ص ١؟؟.‏ 

الخطالى : فقيه ومفسر » وصاحب كتاب «معالم السنن» . 


البغوى : مفسر وتفسيره أنظف التفاسير لخلوها من الإسرائيليات تقريبا » وهو صاحب كتاب «#شرح 
السنة» . 
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زنضيتلة 


قاضى القضاه تقى الدين على بن عبد الكاق السبكى المعدى ثم الدمشقى الشافعى ولد سنة 0ه 

وكان ممن جمع فنون العلم من الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والعيادة 

الكنية والتلاوة والشدة فى دينه . تولى قضاء الشام سئة 59/اه وخطب فى الجامع الاموى ثم عاد إلى 

القاهرة ومات بها سنة 57/ه وله مؤلفات كثية من بينها «الإبباج فى شرح المتباج» الحافظ بن ألى 

النحاسن الحسينى الدمشقى : ذيل تذكرة الحفاظ . ص 9" ,» 15١‏ . 

تاج الدين السبكى بن الشيخ تقى الدين السبكى . ولد سئة 6١/اه‏ وأخذ عن أبيه وبرع وهو شاب 

وساد وهو ابن عشرين سنة . وله عدة مؤّلفات من بينها كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» وهو من 

الكتب الجليلة المفيدة وقد طبع أكثر من مرة . مات بمكة سنة #الالاه . 

السيوطى : حسن المحاضة » ج ١‏ . ص 1١98‏ . 

الإهام نهم الدين أبو العباسى أحمد بن محمد على بن مرتفع الأنصار وأاحد عصره وثالث الشيخين 

الرافعى والنووى ف الإعتهاد عليه فى الترجيح ٠‏ ولد بالفسطاط سنة 462ه وله مؤلفات عديدة فى 

الفقه . مات بمصر سنة ١الاه‏ . السيوطى : حسن المحاضة » ج 1١‏ . ص ١57‏ . 

فى الأصل : الولد 

هو عبد القاهر الجرجانى عام ومؤلف فى علم البلاغة وله مؤلفات منبا كتاب «إعجاز القرآن» . 

الإمام أبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدرى الفاسى المالكى الشهير بابن الحاج . كان فاضلا 
عارفا له مؤلفات عديدة منها المدخل وهو كتاب «مدخخل الشرع الشريف على المذاهب» والكتاب 


فى أربعة أجزاء وطبع أكثر من مرة . والذى فرغ من تأليفه سنة 7الاه . وقد توق بالقاهرة سئة 
ااه . 


بالديار امصرية . وماث سنة 4ه 10 0 1 
الفاكهى : فقيه شافعى ومفسر وصاحب كتاب «شرح العمدة» . 
ورد بكتاب المدخل لابن الحاج ص هام : لا يجوز الشراء من أصحاب الطبليات والدذكك المستديمة 
عطريق للسلمين وين يقعد ل طريقهم يبع ويشترى لان ذلك عصب لطرين المسلمين وليس لأحد 
فى طريق المسلمين إلا أن يمر فى حاجته أو يقف قدر ضرورته ولا يجعله كأنه دكان يبيع فيه ويشترى 
لأنّ فى ذلك تضييق على المسلمين فى طرقاءهم ولو كانت متسعة فذلك لا يجوز . وأشد من هذا كله 
ما يفعله بعضهم من الجلوس بالطبليات على أبواب الجوامع فيضيقون على الناس طريقهم إلى بيت رهم 
فهم غاصبون لذلك فى وقت الحاجة اليه وكل من إشترى منهم فقد أعانهم على ما فعلوه من الغصب 
فهو شريك معهم فى الإثم . 
ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ . ص 98" . 
صحها : مشروع . 
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امال العمرى . 
- المنشات التجارية في القاهرة فى العصر المملوكى . جامعة القاهرة . 
كلية الآثار » 1914 . (مخطوط رسالة دكتوراه) . 
- ابن ألى ربيع ) شهاب الدين أحمد بن محمد . 
- سلوك المالك فى تدبير الممالك على التمام والكمال . القاهرة » 
15ه/ 1859م. 
- ابن إياس » أبو البركات محمد 'بن أحمد الحنفى . (ت .37ه) . 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ج "٠ 7” » ١‏ . القاهرة » 
اه 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ؛ 2 ه . إستانبول : ١37‏ . 
- ابن تغرى بردى » جمال الدين أبو المحاسن . (إت . ؟لامه) . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . القاهرة » الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١١5 . 1١91995 -1891/٠‏ ج. 
- ابن الحاج » أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى الفاسى . 
(ت . لاالاه) , 
- المدخل . القاهرة » المطبعة المصرية » 148١ها/‏ 979١م.‏ 
5 ج. 
على بن أحمد . (ت . ١16ه)‏ . 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . الهند » 915١م‏ . 4 ج . 


ه55 


. ابن فهد الملكى , تقى الدين محمد‎ - ٠0 
لالظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ . دمشق 0 /1 5" اها.‎ - 
. أحمد الدردير‎ - ' 
. ١951 » الشرح الصغير . ط ؟ . القاهرة » مطبعة المدفى‎ - 
. اسماعيل باشا اليغدادى‎ - 8 
هدية العارفين . إستانبول » 5866 . 7 جج.‎ - 
0 . حسن الباشا‎ - ٠ 
الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية . القاهرة » دار النبضة‎ 
. "ا ج‎ .1١955- العربية » ه"‎ 
1 . حسن عبد الوهاب‎ -١ 
» تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها . مجلة المجمع العلمى المصرى‎ - 
كدقهة 15 عرس ١ح ه:.‎ 1581 
. الدمشقى » أبو المحاسن الحسينى‎ - ١ 
ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى . دمشق » /اغ"اه.‎ - 
. عبد الرحمن محمود عبد التواب‎ - ١ 
» قايتباى المحمودى . القاهرة » الميكة العامة العربية للكتاب‎ -- 
١ . )٠١ - (سلسلة الأعلام‎ . 
_٠ عبد اللطيف إبراهم على‎ - ١ 4 
الوثائق فى خدمة الاثار . القاهرة » المنظمة العربية للتربية والثقافة‎ - 
(إبحث نشر فى كتاب «دراسات فى الآثار‎ . ١910/9 » والعلوم‎ 
. الإسلامية» طبع المنظمة العربية)‎ 
. عمر رضا كحالة‎ - ٠ 
. 1١95٠6 » معجم المؤلفين . دمشق » الترق‎ - 
. سعاد ماهر محمد‎ - 15 
البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية . القاهرة » الميكة المصرية‎ - 
. ١951/ » العامة للكتاب‎ 
. السيوطى » جلال الدين أب الفضل عبد الرخن بن أبو بكر بن عحمد‎ - ١ 
.)هؤا١١‎ . رت‎ 


اح 


- 1١ 
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- ذيل طبقات الحفاظ الذهبى . دمشق ء التوفيق » /7141اها. 
- -حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . القاهرة » د.ن » د.ت . 
؟ ج ف خج. 

الطهطاوى » أحمد رافع 5 
- التنبيه والايقاظ لما فى ذيول تذكرة الحفاظ . دمشق » الترق » 
4اها. 

محمد رأفت عنان . 
- الحقوث والواجبات والعلاقات العامة فى الإسلام . القاهرة » 


هلاة١‏ . 
- مغنى امحتاج إلى معرفة معان الفاظ المنباج 1 القاهرة ( الحلبى 3 
ه5١‏ . 


المقريزى ٠‏ تقى الدين أحمد بن على . (ت . 858ه) . 
- المواعظ والإعتبار بذكر الخنطط والاثار . القاهرة » بولاق » 
1ااه. ؟ ثح. 

.1 ,لآء0157) -23 
نم منتتاكن81 تاروع آ0 التامععة الامطد م 
.138 ,1,0206022 
10 5313 -24 

12 ع0 لقستاطتنا بل دع11د ه001( دع تاوزعع:11 
ناا 
(1974 ,211 عدده'!' .وعناواع0010تدز15] 25لدمصة) 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الأعلام والأثم 
:* - فهرس الأماكن والآثار والمصطلحات والوظائف 


فهرس الأعلام والأثم 


0( 
آل بيسرى : 15 س 18 -8. 
ابن الحاج : 56 س 4 . 
ابن الرفعة : 74 س 78 - 5310 , 
ابن سعيد : “11 س 317 . 
ابن الصباغ : ١7‏ اس 5 . 
ابن الصلاح : 4؟ س 73-1١‏ . 
ابن ماجة : 'الا اس 37 . 
أبو تراب حيدر بن المستنصر بالله : 6 س 
3 
أبو حامد المقدسى الشافعى : ٠‏ س ه . 
أبو حنيفة (الامام) : ؟7 س م - 1١‏ ؛ 174 س 
!ع" س .١‏ 
أبو داود : 77 س 15 . 
أبو سعيد : 7 اس 3# . 
أبو عبد الله محمد بن الحاج الإشبيل : 6 س 
١‏ 
أبو عبيدة بن حربوية : لال اس 7 . 
أبو عمرو عثان : ١18‏ اس 73 . 
أبو هريرة : “اا س 75 . 
أجد : ا اس 5294-41( سل9. 
أهل الذمة : 74 س 27 . 
الأخصى : 7١‏ س ١‏ . 
رب 
البخارى : 7 س 7١‏ . 
بدر الجمالى » أمير الجيوش : ١١‏ س 7١‏ . 
بدر الدين بيسرى الشمسى الصالحى النجمى : 
5س 75-8, 
برقوق » السلطان الظاهر : 1١‏ س 7١‏ 2 18 س 
/ا. 


بشتاك » الأمير بدر الدين : 17 س 8م -18 - 
فده 


' البغوى : 4؟ س 4 . 


بكتاش الفخرى : ا س 18 . 

بكتمر السافى : 14 س ١‏ . 

بهاء الدين بن حنا : ١7"‏ س 7ع 18 7 
.2 

جاء الدين على بن الجميزى : 16 اس 0 . 
بيدس البندقدارى ؛ السلطان الظاهر ركن 
الدين : 1 س 75 + 5ل اس ود إن بلاق 


8 س /؟ . 

رت 
تاج الدين بن بنت الأعز الشافعى : 1 س 
14 -15. 


تاج الدين السبكى : 4؟ س 74 . 
تقى الدين بن بنت الاعر : ١1١5‏ س ١7‏ . 
تقى الدين بن دقيق العيد : 1١‏ س ١‏ . 
تقى الدين بن رزين : 1١‏ س ١7‏ . 
تقى الدين أحمد بن عل المقريزى . 
أنظر المقريزى 

تقى الدين عبد الوهاب بن الصاحب فخر الدين . 
بن ألى شاكر : 14 س ” . 
تورات شاه : 19 س ١١‏ . 

[ف 
الجرجانى : 8 س ”5 . 
جعفر بن بدر الجمالى : 16 س 75 . 
جمالى الدين أبو الحسين : ١‏ س 4 . 
جمال الدين أبو الظغر عبد الرحمن بن السنينير : 
8 س 5١‏ . 


6١ 


فهرس الأعلام والأم 


جمال الدين أقوس : 19 س ” . 
جمال الدين الإستادار : م1 ل . 
جمال الدين الغزاوى : ١5‏ س 4 . 
م 1 
جوهر المعزى الصقل - جوهر الصقلبى : ١١‏ 
سخ 0١‏ - 736 

0 
حاتم الأصم : هاس ١0‏ 5 
الحافظ أبو خطاب بن دحية : ١4‏ س 19 . 
الحافظ عبد العظم المنذرى : ١4‏ س ٠١‏ . 
حسين بن محمد بن قلاوون » الملك التاصر : 
ماس ,٠١‏ 


© [ 


الخطانبى : 4؟ س 5 . 

خلفاء بنى العباس : ١١‏ س 5 . 

الخلفاء الفاطميون : ٠٠6‏ س 55 1١5‏ اس ”اع 
لاناسم- .١!5‏ 


خليل : 15 س 7 . 
)60 


الديلم : ١١‏ س 9. 

الدولة الفاطمية : ١1‏ س لاء ١"‏ س 7١‏ ) 

كاس /ا. 

الدولة الايوبية : ١‏ س ؟7 6 ١١‏ س 4. 
)0 


الرافعى : 7 اس 4 . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > سيدنا محمد 


ىه 


عليه السلام > النبى صلى الله عليه وسلم : ٠6‏ 
س 23٠١‏ ١ااس5”‏ ا2 55 سن 1١‏ ."م 
س 551797 س ١61لا؟‏ س 4. 
الرشيد العطار : م١‏ س 5١‏ . 

الروياى : "'”»” س 15120318 س7 


رص 


السبكى : 174 س 18 . 
سهيلا : 19 س 0١‏ . 


(ش) 
الشاشى : ١4‏ س ٠١‏ . 
الشافعى » الإمام : ١‏ سس 56 . 
شجر الدر : 18 س /ا - ١5‏ . 
شرف الدين الترانى الحببل : ذا س0 .3١‏ 
شمس الدين أبو بكر محمد بن العماد إبراهيم بن 
سرور المقدمى الصالحى : ١5‏ س © . 
شمس الدين الحنبل : ١‏ اس 18 . 
شمس الدين محمد الجزرى : ١7‏ س 56 . 
رص 
الصالح نجم الدين : ١9‏ س ١7‏ . 
صدر الدين على بن الآدمى الحنفى : ١8‏ سٍ 
3 
صدر الدين موهوب الجزرى : ١1‏ س 7 . 
صلاح الدين يوسفف بن أيوب » السلطان : ١‏ 
س 48 ١5س .1١5‏ 
رض 
الظهير التزمنتى الشافعى : 7١‏ س 28- م . 


فهرس الأعلام والأم 


60" 
العبيديون : ١7‏ س 5 . 
عدنان : ١١‏ س لا. 
عر الدين أييك : ١9‏ س .1١5‏ 
العزير بن المعر لدين الله : ١١‏ س 2.54 
علاء الدين أيدكين البندقدارى الصالحى : م١‏ 
س 538 . 
العلاى بن هلال الدولة : 15 س 738 . 


44 
الغزالى » الإمام : 7١١‏ س ١‏ . 
ف 
الفاكهى : 76 س 7 . 
فخر الدين بن خصيب » الوزير : ١4‏ س © . 
فرج بن برقوق ء الناصر : ١8‏ س 6-5 . 
الفرتج : ؟١‏ س ١614‏ س 8-497 .14 س 
1-4و 
(ق) 
قوصون » الأمير : 1١‏ س 19 + 17 س 348 . 
كك( 
كافور الإحشيدى : ١7‏ س8 . 
الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل ألى 
بكر بن أيوب شادى بن مرواث : ١18‏ س 
١‏ - ه٠١0‏ 
كال الدين عمر بن العديم الحنفى : م١‏ س "” . 
6 
امؤيد شيخ , الأغير : ١8‏ س 5-8و , 
المأويدى : ؟1؟ س 2148 54 س ”ا , 
مالك , الإمام : ١8‏ س 7 - ,1١١‏ 


محسن الطواشى : ١9‏ س 4 . 

محمود نور الدين » الملك العادل : م١‏ س 
16 . 

محمى الدين النووى : ؟ س .-١١‏ 

.٠١ س‎ ١5 : المسبحى‎ 

المستعين بالله العبامى » الخليفة : ١‏ س 9 . 
مسلم : “الا اس 75 . 

المعر أبو نزار معد بن المنصور العبيدى : ١١‏ س 
ص ا م 4 ا ع 21 

المعر أييك الترئانى : ١8‏ س 58 . 

المقريزى » تقى الدين أحمد بن على : ١4‏ س 
؟' ١5,‏ س77”ا. 

. 1١١ س‎ ١4 : المكاريين‎ 

المماليك البحرية : 1١‏ س /ا؟ . 

المنصور قلاوون » الملك : /ا١‏ س ه . 
منصور اتميمى : 178 س 8 . 


ف 
الناصر محمد بن قلاوون : ١١‏ س 19 » لاا س 
8 . 
نجم الدين أيوب بن الكامل محمد : ١8‏ س 
. 
نورو زع الأمير : 16 س 8ه 
النووى : 4؟ س .١‏ 

ف 


ياقوث الحموى : 15 س .١‏ 
يشبك الدوادار الأشرق : 1١‏ س 5١-98‏ . 


ان 


فهرس الأماكن والآثار والمصطلحات والوظائف 


(. 
الأساطين : ٠١‏ س 7 . 
إستادار : 117 س 7 . 
إسطبل الطارمة : ه1١‏ س 7 - لم .١١‏ 
الاسطبلات : 1١5‏ س ه. 
الأكفانيين : ١١‏ س7 . 
أأمير سلاج : ١1‏ اس .1١8‏ 
إيوات الشافعية : ١19‏ س 4 . 

رب 
باب البيسرية : /ا١‏ س 8 . 
باب التيانين : ١١‏ س ” . 
باب الخرنفش : 18 اس 1١7‏ . 

أنظر الخرنفش 

باب درب السابقية : 1١١/‏ س ١9‏ . 
باب الديلم : 16 س ٠١‏ . 
باب الذهومة : ١18‏ س 55 . 
باب زويلة : املاس ". 
باب الطاق : ١4‏ س .1١‏ 
باب السعيد : ٠١‏ س 5 . 
باب القاهرة : ١15‏ س 7١‏ . 
ياب النصر : 117 س 5غ ١8‏ س ل . 
حر النيل (تمر النيل) : 317 اس © . 
البستان الكافورى : 17١‏ س 7 . 
بغداد : 1١١‏ س ١4 . ٠06١‏ س .1١‏ 
بير العظام > بير العظمة : ؟١‏ س ١8‏ - 
ا 


رح 
تحت الريع : 7١‏ س 37 . 


تراب التخشبى : ١١‏ س “# . 
تربة الملك الصالح : ١19‏ س 36 .' 


غ6 


تكريت : 19 س 35 . 
تنوران : ١‏ س ” . 
ف 
جامع بن طولون : 1 س 7 , 
جامع الحآم : ١1"‏ س5 م - .1١‏ 
جامع القلعة : ١1"‏ س ١8‏ . 


١ : جامع مصر - جامع عمرو بن العاص‎ ١ 


س 8 . 

جامع الأزهر : ١7‏ س ١7 67١‏ س 6- 
مزع ولد لوهلا س؟. 

جامع الأقمر: ؟١‏ س ١821١5‏ س .١9‏ 


0( 
حارة برجوان : ١١‏ س 13١‏ - لاا . 
حصن كيفا : ١59‏ س 7١‏ . 

تك 
الخراطين : ١١6‏ س 7 . 
الخرنفش : ١١‏ س 1١7‏ اس ١اده.,‏ 
خط بين القصرين : 1 س 19 - 5 ؛ ١4‏ 
س ١50006 - 15-15-84 -1١‏ سل 15) 
/الاس ١8 ١5‏ س 1١5201١‏ س؟73 ؛ اا اس 
5. 
خزانة البنود : ١6‏ س 4 . 
خزاين السلاس : 17 س 318 . 

)1 
دار أقطوان الساق : /1ا س 8- #6 , 
دار بابركستول : 18 س ١8‏ . 
دار بيسى : ١15‏ س 1١/5‏ س 75 . 


فهرس الأماكن: والآثار والمصطلحات والوظائف 


دار الحديث الكاملية :. 14 س 7١‏ . 

أنظر المدرسة الكاملية 
دار العباس رطى الله عنه : 'الا س ١‏ . 
دار العدل : 19 س 37 . 
دمشق : ١8‏ س ” - 16 , 
الديار المصرية : ١7‏ س 1 -لم - ٠,‏ ,1 س 
81 س 2768 18 س .1١‏ 


أنظر القاهرة . 
إلق 
رأى عمود : ؟1 س 78 . 
الرباط : 78 س م , 


رحبة أبو تراب : ١8‏ اس 1١9‏ . 
رحبة الأيُدمرى : ١6‏ س 8 . 
رحبة باب العيد : ١١8‏ س 31١‏ . 
رحبة الجامع الأزهر : ١١‏ س 5 . 
بحبة جعفر : ه8١‏ اس .١١‏ 
رحبة قصر الشوك : ١١‏ س 8-0 . 
رحبة المشهد : ١١"س‏ 94 . 

انظر المشهد الحسينى 
الركن املق : ١١‏ س .1١5‏ 
الرواق الأول من الجامع الأزهر : ١1‏ س 0١‏ - 
. 
روشن : 51 س 6 . 

لوك 

ساباط : !ا س م8 - ", 
سوق الرقيق : م١‏ س 318 . 
السيوفيين : ١14‏ س ١7"‏ . 


رش 


شارع بين القصرين : 1 سَ 514 . 
أنظر خط بين القصرين_ 
(ص) 
صحن الأزهر "ا سن 37 . 
أنظر الجامع الأزهر 
ص 


الطبلخانات : 14 س0 7١3‏ . 

الطوب اللبن : ؟ا س 1٠6‏ . 
[2 

العمودان : ١7"‏ فو ا 


فت 

قاعة : م١‏ س "7 . 
قاعة الخم : ١9‏ س 7١‏ . 
القاهرة : ٠١‏ س 1١.‏ اس 1١١‏ يا- 
"56٠‏ س4 7١9-1١::4اس١-‏ 
8-5١-لاآاء‏ هاس ١4-1١‏ 
١5س 07-١‏ لاس 4-8 
4س 0ه الا س و- (١لد‏ ولاس 
74-48. 
قبة الجامع الأزهر : ١١‏ س 73١‏ . 

أنظر الجامع الأزهر 
قبة الصالح : ١9‏ س 5" . 

أنظر المدرسة الصاحية 
قبر أبو تراب : ١8‏ س 78 . 
قبر جعفر بن بدر الجمالى : ١١8‏ س ١5‏ . 
قبر جعفر الصادق : ١١‏ س 017-1١15‏ 


فهرس الأماكن والآثار والمصطلحات والوظائف 


قبو الخرتفش : ١65‏ س ” . مسجد الفجل : ١7‏ س 3١7‏ - 808-101 , 


أنظر الخرنفئش المشهد الحسينى : ١٠6‏ س 7 - 0٠١‏ , 

قصة بين القصرين : ١١‏ س .1١4‏ مصر: ؟١‏ اس ١١2 1١١‏ س 4 : #١‏ اس ٠6‏ , 

أنظر خط بين القصرين أنظر القاهرة 
قصر أسماء بنت المنصور : ١4‏ س 7 . المغرب : 17 س لا - 14 . 
قصر أمير سلاح : ١1‏ س 8 . منارة الأزهر : 1 س 7 . 
قصر بشتاك : /11 س.١٠‏ . أنظر الجامع الأنهر 
قصر عبد الله بن المهدى : ١4‏ س 7 . منبر الجامع الأزهر : 1١‏ س ؟3” . 
القصر الغرى : 18 س 317 . أنظر اللجامع الأزهر 
قصر الملك : ١١‏ س 37 . 1 
القصر الكبير الشرق : ١١‏ س 1١37‏ س +1١‏ 0 
لاس 18:15 س 15 ع 15 س 735 . ناظر الخواص : ١54‏ س ” . 
القلعة : /[١ا‏ س 3584 . نيابة السلطئة : 19 س ١‏ . 


قلعة الجبل : الا اس ١١5‏ . 
قلعة الروضة : ١9‏ س ١8‏ . 


القلم الكوق : ١٠١‏ س 75 . 
قنديل : 1 س ” - 86 , 
ك 
الكرك : ١9‏ س ”7 . 
و 
المارستان المنصورى : ١١‏ س ١8‏ . 
راب الجامع الأزهر : 17 س 77 . 
أنظر الجامع الأزهر 
المدرسة الصالحية : ١8‏ س "6-١١‏ ؛ ١9‏ س 
3 
المدرسة الظاهرية : 19 س 3١‏ . 
المدرسة الكاملية : /إ1ا س 17 » هاا س ١3١‏ . 


كه 


فهرس اللوحات 


رقم اللوحة 


حم 


بح جد حم إن ا يفا بجح ججح ها 


مكرر 


مكرر 


بيان 
مدرسة برقوق بالنحاسين . 
جامع المؤيد شيخ . 


الساباط الذى يربط جامع قجماس الإسحاق بالميضأة . 


لمر أسفل مدرسة مثقال . 
الجامع الأقمر . 

الجامع الازهر . 

جامع الحا بأمر الله . 
جامع ابن طولون 8 

جامع عمرو بن العاص . 
بوابة حارة برجوان . 

باب النصر من الخارج . 


مسجد الغجل أسفل قصر بشتاك . 
قصر بشتاك . 

المدرسة الكاملية . 

المننرسة الفضائكية' . 


قبة الصالح نجم الدين أيوب . 
المدرسة الظاهرية بالنحاسين . 
باب زويلة من الخارج . 

باب زويلة من الداخل . 

سوق النحاسين . 

(نقلا عن ديفيد روبرئز 18179) 


ين 


لف 


ف 


الخ 


>35 


ن 


كن 


"١/ 


58 


مه 


جامع أبو العلاء ببولاق ١‏ 
(نقلا عن ديفيد روبرترز 1855) | 
شارع بين القصرين وسبيل عبد الرحمن كتخدا . 
(نقلا عن روبرت هى )184٠‏ 

مسجد برقوق وسبيل وكتاب محمد على . 

(نقلا عن روبرت هى )184٠‏ 

شارع الدرب الاحمر وباب زويلة 

زنقاا عن وويرت عو 044 ا 

سبيل وكتاب «رقية دودو» بنت بدوية شاهين . 
(نقلا عن روبرت هى )184٠‏ 

أحد شوارع القاهرة القديمة . 

(نقلا عن روبرت هى )184٠‏ 

أحد شوارع القاهرة القديمة . 

(نقلا عن ديفيد روبرتز 1879) 

سوق الحريريين بالغورية (صورة ملونة) . 

(نقلا عن ديفيد روبرتر 18159) . 


اللوحات من اللوحة رقم ١‏ إلى اللوحة رقم ١9‏ تمثل الاثار الواردة بالمتن حسب 
وضعها الخال . 

أما اللوحات من ٠١‏ إلى 78 منقولة من كتالى ديفيد روبرتز » وروبرت هى . 
وتمغل شوارع القاهرة فى القرن الماضى . 


(لوحة )١‏ مدرسة برقوق بالنحاسين . 


(لوحة 4) الساباط «لذى يريط 


جامع 
3 


قجماس الاسحاق با 


2 


لوج ف شمر 


سق 


00-5 


5-5 


) 


سجاه 


7ع( انا 


مم أ 
9 


5 


زشر 


(لوحة 9) جامع ابن طولون . 


(لوحة )١١‏ بوابة حارة برجوان . 


: المدرسة الكاميلية 
(لوحة 5 )١‏ المادر, 


(لوحة )١5‏ المدرسة الصالحية , 


(لوحة )١9‏ باب زويلة من اللنا 


(لوحة )١8‏ المدرسة الظاهرية بالنحاسين . 


2 


مور 
ا 
ادينيا. را 


(لوحة )١١‏ جامم أبو العلام بيرلاق . 


رشلا عن ديقيد روزت عملم 


(لوحة 1؟) شارع ين الفصري 


وسييل عيد اأرسجمر 


ا 


(لوحة 57) مسجد برقوق وسبيل وكتاب محمد على . 
زنقلا عن يورت هي )184٠+‏ 


زقلا عن وؤيت هئ 


م 


سبيل وكناب «رقية دودو» بست 


شاهيي 


الملا عن روبرت هى 1440) 


(بوحة با؟) أحد شورخ القاهرة القدية . 
(نقلا عن ديفيد روررتز 0659 


0 

أشكال الصفحات الأولى من المخطوطة 

نص الخطوطة 

الموامش 

باجم 

فهرس الأعلام والأمم 

فهرس الأماكن والآثار والمصطلحات والوظائف 
فهرس اللوحات 


سلسلة الثقافة الأثرية 
مشروع المائة كتاب 


صدر منها 


١‏ - المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية 
50 : د. أحمد قِدرى 
ترجمة : مختار السويفى - محمد العزب موسى 
مزاشمفة1 :3 ..قن مخضن للدي عفان 
* -- تراثا القومى بين التحدى والاستجابة 
منجزات 1940 - ١9/68‏ 
اعداد وصياغة 
د. أحمد قدرى 
عاطف عبد الحميد 
امال صفوت 
م - الشرطة والأّمن الداخلى فى مصر القديمة 
تأليف : «د. بهاء الدين ابراهم محمود 
مراجعة : د. محمورد ماهر 
م -- الايجبازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم النقلية والعقلية 
من القرن 84ه/ ١١م‏ الى ١٠ه/‏ 5م 
تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان أحمد 
ه- خات فى تاريخ العمارة المصرية 
5 : د. كال الدين سامح 


ات 


الديانة المصرية القديمة 
لكي حك با روف شرن 
ترجهمة : د. أحد قدرى 
مراجعة : د. محمود ماهر 
تاريم فن القتال البحرى فى البحر المتوسط «العصر الوسيط» 
(ه 8ه / هوكم - ثملاؤه / الاهام) 
تأليف : د. أحمد رمضان أحمد 
فن الرسم عند قدماء المصريين 

تأليف : ولم ه. بيك 
ترجمة : مختار السويفى 
مراجعة : د. أحمد قدرى 
نصوص الشرق الأدنى القديمة 
ترجمة : د. عبد الحميد زايد 

مراجعة : محمد جمال الدين مختار 
الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة 
ف مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة 
تأليف : ألى حامد المقدسى الشافعى 
تحقيق : د. آمال العمرى 


كتب تحت الطبع 


تاليف : هارى 
ترجمة : محمد العزب موسى 
مراجعة : د. محمود ماهر 
دراسات فى العمارة والفئون القبطية 
تأليف : د. مصطفى عبد الله شيحة 
1 المراسم منذ أقدم العصور حتى اليوم 
تاليف : د. ناصر الانصارى 
المسلات المصرية 
تالبق +7 ليك حا 
ترجمة : د. أحمد عبد اميد يوسف 
مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار 
الفن المصرى القديم 
تأليف : سيريل ألدريد 
ترجمة : د. أحمد زهغير 
مراجعة : د. محمود ماهر 
العمارة المصرية القديمة (جزء أول) 
تأليف : د. اسكندر بدوى 
ترجمة : د. محمود عبد الرازق - صلاح رمضاك 
مراجعة : د. احمد قدرى ء د. محمود ماهر 
دراسات فى اللغة المصرية القديمة 
الي : أحمد باشا كال 


"١‏ - : نيب آثار اليل 
تاليف : بريان فاجان 
ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب -- محمد غطاس 
مراجعة : د. أحمد قدرى 
2-8 مصر القديمة (دراسة طبوغرافية) 
تأليف : هرماكن كيس 
ترحجمة : د. محمود عبد الرازق 
مراجعة ٠:‏ د. جاب الله على جاب الله 
٠٠‏ - التناسب فى عمارة مدارس العصر المملوكى فى القاهرة 
تأليف : د. على غالب أحمد غالب 
مراجعة : د. امال العمرى 
١‏ - جبانة البجوات فى الواحة الفارجية 
تأليف : د. أحمد فخرى 
ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب 
مراجعة : د. أمال العمرى 
- سجاجيد جورديز فى متحف محمد على بالمنيل 
تأليف : كوثر أبو الفتوح 
١١‏ 00 الدليل العام لرشيد 
تاليف : عبد الرحمن عبد التواب 
4 - واحة سيوة 
5 : د. أحمد فخرى 
ترجمة : د. جاب الله على جاب الله 
١6‏ - واحة البحرية والفرافرة 
تأليف 1 أحمد فخرىق 
ترجمة : د. جاب الله على جاب الله 


رقم الإيداع 65م / 48ؤ١‏ 
دول ب سوال ولرة١‏ - 1/1 
مطبعة هيئة الاثار المصرية 


